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Londra e la nota fascista 


| L'attenzione dei belligeranti e dei neutri 
polarizzata sul. passo inoltrato da Roma 
Chiarezza degli atti internazionali citati 


Hi ROMA, 4 
n Di due atti internazionali ai quali 
Mani) 


Tiferimento la nota ‘di protesta 
MEL Governo fascista al Governo 
difese circa il controllo delle 
eroi sono i seguenti? 

(primo riguarda la 1a con- 
fiizione dell'Aja del 1907 che tu- 

a e garantisce il segreto. posta» 
con 7a disposizione del. capitolo 
° su questo argomento la quale 
ti «ArticoloI: la corrisponden- 
postale dei neutri o dei bellige- 
inti, qualunque ne sia il caratte- 
Ufficiale o privato, trovata»in 
me su un naviglio neutro 0 ne 
Nico, è inviolabile, Sc vi è cattura 
e naviglio, essa va spedita con 
minimo ritardo possibile dal 
UWtturatore. La disposizione della 
Mea precedente non si applica, 
Caso di violazione di blocco, 
U corrispondenza che è destina- 
© porto bloccato o ne provie- 
5 Articolo II: l'inviolabilità del- 
Corrispondenza postale non sot- 
Me iz piroscafo neutro incaricato 
l'servizio postale alle leggi e le 
suetudini della guerra sul ma- 
1 S concernenti la visita delle navi 
Ì Intmerciali neutrali in generale, 
savio tale visita non deve esse- 
s i ©ffettuata che in caso di neces- 
)i ld, con tutti è riguardi.e tutta la 
‘Didità possibile. 

Secondo atto ‘internazionale 
0 dalla nota di protesta ita- 
ma concerne la dichiarazione di. 
Mittigi del 16 aprile 1856 4 cui. pa- 
MITafi 2 e 3 stabiliscono testual- 
°hte che la bandiera neutra pro- 
Uge ta merce nemica, ad ecce- 
Me del contrabbando di guerra; 
Che 1a merce neutrale, ad ccce- 
“Me dei contrabbando di guerra, 
"" può ‘essere presa sotto ban- 
“Pa: nemica». 


At reazioni francesi 


PARIGI, 4 

pia nota: del Governo fascista al 
fi Vetno britannico ha sorpreso gli 
lenti francesi, Ci si attendeva; 
Tigi, un'atteggiamento meno 
‘Bico e soprattutto si pensava 
* la nota avrebbe limitato il suo 
Setto alla questione del carbone 
Nesco ‘caricato sulle navi italiane 
Otterdam, 


Tropno fertili fantasie 


Ù testo italiano investe per con- 
iI:° tutto il problema del blocco c- 
Momico applicato dalla Granbre- 
Sha ai non belligeranti. Così gli 
'îbienti responsabili francesi sì 


to 


‘gi 
ariano innanzi alla necessità di 
ae} \SUmero le proprie responsabilità 


dr ‘ener conto degli sviluppi che po- 
“bbero provocare una mancata 
disfazione delle esigenze italia- 
* Perciò è apparso qui indispen- 
bile conformarsi all'atteggiamen- 
ritannico e sincronizzare le 
Szioni francesi a quelle inglesi, 


Messe in circolazione nella scra- 
di oggi da organi parigini, di 
ormazione hanno tutta un'im- 
LOnta comune e sono ufficiosa 
KUte intonate a certe interpreta- 
ADI delle quali il meno chevsi 
Sa dire è che sono il parto di 
\Ppe fertili fantasie. Gli ergo- 
ti in questione attribuiscono 
Tatti al Governo fascista il pro- 
pito di esercitare, a mezzo della 
è diplomatica, usll’opinione pub- 
Jl\\"®'italiana una vivace propagan: 
© antibritannica, mostrando alle 
\\OSe la volontà dell'Inghilterra di 
Vare gli operai italiani dei mez- 
im l esistenza così come avvenne 
poca delle sanzioni. i 
\\\N'agenzia giunge perfino a seri- 
Te che «la nota si indirizza chia- 
An cnte a quegli operai itatiani 
° dubitano dellopportunità della 
zione di non belligeranza presa 
loro Paese all’inizio delle osti 
()», Un altro organo di in- 
Mazioni associa a quest'azione 
Propaganda interna la volontà 
l'Italia. di denunciare il blocco 
“Meo-britannico come un gravis- 
Mo torto causato a tutti i non 
Beranti, I Paesi neutri possono 
are. così nella nota italiana una 
} Sa di posizione giuridica quan- 
(hai utile e coordinare sulla fal- 
he® italiana la loro azione di- 
Matica, 


‘4 Un commento ufficioso 
9 0] piano strettamente giuridico 
. Francia e la Granbretagna, no- 
| R commento dell’ufficiosa Agen- 
Ii ario, hanno più di una volta 
ill'*Sato che fanno la guerra che 
Sta Toro imposta e che, sforzan- 
lb di limitare gli inconvenienti 
Mi Questa guerra procura ai nel 
* €sse non possono ammettere 
Havia alcuna modifica che ne 
ff Prometta il risultato». 
gl ® parte della nota italiana che 

Maggiormente impressionato 
; (hStabienti parigini è quella rela- 
61 mente all'avvertimento dato da 

so bdra che le misure adottate s0- 
D. Ali da turbare e compromette- 
gi 


pi 


© relazioni economiche e politi. 
i Wa l'Italia e da Granbretagna, 
Po ® quali furono stabilite dagli 
|rOFdi del 16 aprile 1938. 
N leg ommenti francesi, pur ricono- 
do che questa parte della no- 
iiSuarda esclusivamente l’Italia 
Nghilterra, tengono a ricorda- 
tip l'accordo italo-inglese del 16 
le 1988 prevedeva un analogo 
do franco-italiano. Questo non 
0 mai realizzato, si nota & 


la 
pi 


«A 


IS 


Parigi, dove è constatato, ‘si dice, 
soltanto un leggero miglioramento 
«psicologico» dei rapporti franco- 
italiani, nonostante ‘«le. prove di 
simpatia e di buona volontà» mani- 
festate in Francia-e in Inghilterra. 

L'Agenzia Radio termina la sua 
nota augurando che la controver- 
sia non superi î limiti che vanno ad 
essa attribuiti, tantò più che sarà 
facile all'Italia di mettersi diaccot@ 
do per ottenere‘la possibilità di ri- 


che in Inghilterra, o in America, 


Preoccunazioni di Saint Brìce 


Ma il commento più sintomatico 
e significativo lo troviamo nel Jour- 
nal, dove il redattore diplomatico 
Saint. Brice scrive. esattamente: 
«Nella nota italiana ci sono due 
punti particolarmente preoccupan. 
ti: il primo è un appello alla.rea- 
zione demagogica delle masse ita- 
liane; il secondo è un’allusione a 
complicazioni politiche che posso- 
no rimettere in questione l'accordo 
del 16 aprile 1938, Gli italiani non 
hanno dunque pagato sufficiente 
mente cara la dimenticanza della 
direttiva fondamentale secondo la 
quale per una Nazione mediterra- 
nea ce coloniale l'amicizia ‘dei’ pa- 
droni del mare è la sola vera poli- 
tica feconda?>, 

T] Papulaire,; che come organo 
del socialismo francese non. può 
certo' sposare tutte le cause dell’al- 
ta finanza britannica, avverte l'o- 
pinione pubblica francese di non 
lasciarsi andare ad erronee inter- 
pretazioni della politica italiana. 
L'organo di sinistra tiene a ricor- 
dare i postulati del Fascismo: 1) 
nessuna filia, nessun desiderio mor. 
boso di guerra, ma farla se Musso- 
lini decide di farla; 2) ragioni i- 
deologiche, rivendicazioni e solida- 
rietà dell'Asse non sono elementi 
determinanti della politica italiana; 
3) Mussolini deciderà in funzione 
degli interessi dell'Italia e in rap 
porto ai problemi europei, cioe in 
rapporto al futuro statuto dell'Eu- 
ropa,. Questa la messa a punto del 
Populaire, che giunge nel momento 
preciso.in cui comincia a preparate 
l'opinione pubblica alla vigilia della 
visita di Sumner Welles a Parigi. 


MIRKO GIOBBE 


BERNA, 4 


lo emissioni della Radio è stato 


dra di cui la ‘Neue Zircher Zei 
tung sottolinea la risolutezza, 
mentre il Bund rileva che essa 
non. potrà essere considerata alla 
Teggera dagli inglesi che non do- 
vranno agire con troppa timpru* 
denet, A 


Mostri carichi. di carbone 


pronti a salpare da Rotterdam 
ROTTERDAM, 4 


che parecohi vapori italiani stanno 


attività si svolge ‘secondo il ritmo 
normale, (United Press), . 


DI PI DI 
Consensi magiari 
Ì BUDAPEST, 4 
La nota italiana a Londra. for- 
ma un'ampia materia» di trattazio- 
ne. Anche qui a Budapest i gior- 


pi dispacci du Roma e dalle altre 
capitali. Mentre svtende ad affac- 
ciare la possibilità di un soddisfa- 
cente componimento della verten- 
za in favore dell’Italia, si conside- 
ra che l’inasprimento del blocco 
britannico contrasta con lo spirito 
della missione cui sì è accinto il 
sig. Summer Welles ‘e st approva 
pienamente il linguaggio della 
stampa fascista, 

Il governativo Pesti Ujsag. os- 
serva che VItalia tutela con ener- 
gia e senza riserve i propri inte- 
ressi di grande Nazione, mentre il 
Magyarsag in' una corrispondenza 
romana pubblica, mettendo \ in 
risalto il tono energico che'tra- 
spare dal documento rimesso ‘al 
Governo inglese, aggiungendo. che 
la diulomazia italiana non ‘soltan- 
to dimostra di tutelare i propri 
legittimi interessi, ma anche quel- 
& dei neutri, 

ni 


Un dono del Governo italiano 


alla Galleria nazionale. di Dublino 
; DUBLINO, 4 

Il Ministro*d'Italia a Dublino ha 

rimesso ‘stamane a De Valera, nel 

salone principale del, Palazzo. ‘del 

Governo, : ‘espressamente ‘ adibito 

alla cerimonia, un moderno dipin- 


leria nazionale della Capitale, come 
riconoscimento del cortese. contri- 
buto dato dal Governo. dell'Eire 


1938, con la concessione di due pre- 
giatissimi quadri della scuola. del 
grande pittore. Alla cerimonia han- 
no assistito il direttore. generale 
del. Dipartimento degli Esteri 
Walshe, il direttore della. Galleria 
nazionale Furlong! e personalità 
politiche irlandesi, La. notevole 
composizione pittorica .di Giorgio 
De Chirico raffigura l'antico culto 
di Castore e Polluce. L'espressiva 


fornirsi di carbone sia in Francia. 


La ripercussione a Berna 
Grande rilievo sui giornali 0 nel-: vio genere che vanno da quelli.com- 


dato alla protesta italiana a Lon 


La delegazione italiana pet car 
boni ha confermato alla stampa 


ultimando le operazioni di carica- 
mento per salpare domani. Ogni 


nali pubblicano sull'argomento am- 


to offerto dal R. Governo alla Gal-|; 


alla Mostra di Melozzo da Forlì del | 


opera italiana ha:riscosso così am- 
mirate accoglienze, che le autorità 
irlandesi hanno ordinato che ven- 
ga/esposta per tre mesi nella casa 
municipale. 


| Sumner Welles 
a Basilea e Losanna 
x (i cUBASILEA &' 
) Proveniente da Berlino) 
è. giunto. verso \le‘12: a ‘Basilea 
Summer: Welles, che ha' proseguito 
direttamente ver Losanna, dove ‘è 
arrivato ‘nel tardo - pomeriggio, 
Lomo di Stuto americano farà 
und sosta. di’due giorni in questa 
| città ripartendo mercoledì sera’ al- 
la ‘volta di Parigi. : 
; Noonstante l'insistenza dei gior- 
nalisti, egli-si è rifiutato di fare 
qualsiasi dichiarazione sul suo s0: 
giorno mella capitale tedesca, limi- 
tandosiì a dire che le informazioni 
al'riguardo ‘pubblicate da ‘parte 
della ‘stampa ‘internazionale. sono 
destituite di ogni fondamento. 


È LONDRA, 4 
‘La protesta italiana è stata pub- 


del pomeriggio e appena conosciu- 
ta Na destato ‘una vivissimalim- 
‘pressione ‘nei circoli “inglesi. Seb. 
i bene essa fosse stata. preanfiun- 
ciata. sin davieri, lap rotesta ap- 
‘pare negli ambienti autorevoli in- 
glesi' considereVvolmente più vasta 
‘di. quanto ‘fossè atteso, Si fa. 0s- 
servare, infatti; che essa non, si 


commercio italiano, cosicchè la no- 
ta.romana.:involge interessi di.va- 


i merciali a quelli strettamente po- 
llitici, 


La.nota della “Reuter,, 


‘Qiò ia siì:che mentre negli am- 
bienti neuttali\di.Londra il. corag- 
i gio o il.tono:deciso della nota ri- 
scuotono un'eco. di. sòddisfazione, 
anzi, se. sì. può. dire, di sinverà &p- 
provazione per }l fatto che l'Italia 


ta.perta e non equivoca ciò: che 
molti: degli altri neutrali, pensava. 
lio ma non osevano espi'imere con 
{«Atrettanta franchezza, d'altra par- 
te in.circoli strettamente, britan- 
nici vedono nel suo contenuto una 
presa .di «posizione. chè interessa 
non «soltanto l’Italia, ma. tuttii 
neutri, anche ‘fuori d'Europa, ic 
che quindi èsige un esame. estrè. 
mamente. minuzioso e una. rispo- 
sta' ponderata, 

Un'ora. dopo la ‘ pubblicazione 
della. protesta . italiana da. parte 
dei giornali, una ‘nota dell'agenzia 
Reuter informava che la' protesta 
iteliana «sarà rapidamente. e dili- 
‘gentemente» presa in'esame e che 
tenuto.‘conto; ‘delle: amichevoli ‘re- 
lazioni esistenti tra-l'Italia!e l'In- 
ghilterra, il Governo. britannico 
cercherà ‘di ‘essere per duanto è 
possibile ‘coriciliante. ‘Non si deve 
però. ritenere, soggiungeva ” l’agen- 
zia, che gli alleati, ‘dato‘il carat- 
tere della guerra condotta dai te- 
deschi, ‘possano rinunciare ad uno 
qualsiasi ‘dei ‘loro diritti. fondati 
sulle leggi internazionali, 

Questa nota della Mewter'è stata 
| riprodotta da tutti i giornali i qua- 
li l'hanno d'altra parte fatta segui- 
re ida un telegramma. datato: da 
Rotterdam, ‘secondo cui una dila- 
zione di due mesi' sarebbe stata 
accordata alle navi italiane addeti 
te\al trasporto: del'carbone tede- 
sco, in'’vista delel difficoltà cau- 
sate in Germania dal gelo al tra- 
sporto del carbone stesso, 


. Bue smentite 


‘ Tale notizia’ .è ‘stata! più tardi 
smentita dala Reuter) ma i gior 
‘nali‘hanno pubblicato un altro te- 
legramma da Amsterdam nel qua- 
le.si affermava’ che cinque navi 
italiane ‘cariche di carbone han- 
i no ‘lasciato “Rotterdam quest'og- 
gi: direttevin Italia, e ‘altre 12 Je 
‘(seguiranno fra breve, ‘con un ca- 
| rico. totale. di 180.000 tonnellate. 
Tutte queste navi, secondo ii te- 
(legramma in questione, sarebbero 
partite o-starebbero. pér ‘' partire 
col: pieno consenso ‘del ‘Governo 
britannico. ; 

Tuttavia‘ anche questa’ notizia è 
stata smentita dal Ministero del 
‘la Guerra economica,. col seguen- 
te comunicato: 3 

«Il Ministero: della Guerra. eco- 
momica, annuncia che le voci da 
Amsterdani, secondo le quali il 
Governo inglese avrebbe dato il 
(permesso ‘per il' passaggio di ‘ulte- 
\riori navi: trasportanti'carbone te- 
desco in Italia, non hantiofonda- 
mento, Nessuna demanda per una 
ulteriore esenzione è ‘stata rice- 
vuta\da' parte dél' Governo italia- 
[no e, come è stato annunciato, dal 
T.o\ marzo qualsiasi*carbone tede- 

NESS 


‘blicata integralmente ‘dai giornali: 


fascista abbia osato dire in manic-| 


istero:.L. 160, L. 81/L, 41; 
ciare da qualunque giorn: 
‘giornale, via ‘S.. Pellico SII, 


| sco trovato su navi che sieno sal- 
| pate: dopo la mezzanotte .di quel 
giorno, sarà sottoposto alla deten- 
zione tin applicazione | del decreto 
sulle rappresaglie». 

In sostanza, quindi, ‘la ‘tesì bri. 
tammica, salvo. più concilianti in- 
terpretazioni, rimane quella che il 
blocco deve venire applicato’ il 
più strettamente «possibile, costi 
quello che costi, e danneggi quan- 
to può danneggiare i neutri c tut- 
te le. altre Nazioni ‘del:mondo. 
233 ehe riassume 

i chiaramene 
tè il pensiero | britannico, scrive 
che l'Inghilterra non‘ha:nulla con- 
tra:.glititaliani ‘e anzi non ha' che! 
da rallégrarsi del .modo con il 
quale Mussolini e il suo popolo si! 
sono contenuti verso l'Inghilterra 
in questi sei primi mesì ‘di guer-, 
ra, Ma. bisogna che gli italiani di- 
mostrino) «pazienza è comprensio- 
ne» lasciando cioè. a. Londra di u- 
sare. a' suo piacere. del principale! 
strumento. di guerra che ‘possiede: | 
il blocco, 

: Lio ‘stesso, sebbene con parole di- 
Verse, ‘ ripetono i ‘ commentatori! 
diplomatici:del Zimes, dél Manche- 
iter: Guardiani del Daily ‘Herald, 
del: News Chronicle e' di tutti gli 
altri giornali, 

*’Secondo il'redattore' diplomatico 
del Times, le\ trattative commer: 
ciali. anglo-italiane ‘| hanno incone 
tratto ‘difficoltà: perchè l’Inghilter- 
va. desiderava acquistare in Italia 
i prodotti‘. dell'industria pesante 
anzichè prodotti agricoli, Dopo a- 
Vere osservato.che «la. Granbreta- 
gna non può persuadere un altro 
Paese a vendere ciò che non vuol 
Vendere», il Times assicura che la 
Granbretagna però , non poteva 
permettere alla Germania di ven.! 


i 


dere impunemente all'Italia il-car-| 
bone: Che la questione ' del carbo- 
Ne. tedesco . costituisca: la più fla- 
grante d'una ‘lunga serie di viola: 
zioni degli usi, delle convenzioni‘e 
delle ‘leggi internazionali da. parte 
della Granbretagna, Viene messo 
in opportuno, rilievo -in un dispac- 
cio.da Roma: dello: stesso Times, il 
cui. corrispondente prevedeva Fini 
da ieri che la nota di protesta ità- 
liana avrebbe: condannato ‘ anche 
l'insieme delle disposizioni britan- 
Niche per. il blocco, la quali’ alimi- 
nano in pratica la-®*tinzione ‘fra 
contrabbando assoluto e contrab- 
bando condizionale ‘sono, | pertans 
to, i naperto contrasto con. la leg* 
ge. internazionale. 


MARIO PETTINATI 


Un articolo di Lloyd George 
Nessuna s siemazione nuò traseurare 


°° lerivendicazioni italiane “| 
BUENOS AIRES 4 | 

Lloyd George in 'un articolo ‘pub- 
blicato dal quotidiano Critica rico- 
Posce che sarà impossibile  rag- 
glungere qualsiasi sistemazione in 
Europa senza tenere debito‘ conto 
Celle rivendicazioni italiano cd ag- 
giunge che l'Italia avrà gran peso 
nella’ sistemazione, della nuova. pa-. 
ce: europea e ‘che. tanto l’Inghil- 
terra quanto.la Francia dovranno 
aggiustare i loro conti con l'Italia, 


(Una dichiarazione di Runler 
circa le presunte proposte di pace 
‘ Abtribuite:al Coverno tedesco - 


LONDRA, 4 
Il Sottosegretario agli? Esteri 
Butler interrogato ai Comuni circa 
le" presunte» proposte di pace che 
sarebbero ‘state fatte dal Governo 


vistock; ha risposto che non'vicè 
alcuna prova che tali proposte sia- 
no emanate:dal'Governo tedesco e 
che si possano considerare ‘auten- 
tiche, So È 


MUTI AD ARSIA 


Il Segretario del Partito; il Sott esegretario Cianetti e il Prefetto 
dell’Istria: mentre s'accingono a Scendere nella miniera 


Li TU MEItI intenti 


ll Governo inglese esamina 
la protesta inviata dall'italia 


Un’inequivocabile presa di posizione 
che interessa tutti i Paesi europei 


tedesco 'per.il:tramite di Lord Ta- j 


Butler ha dichiarato poi che'il 


corpo del giornale: Asterischi 


Governo britannico non si è messo 
in rapporto con quello finlandese 
per un'eventuale mediazione nella. 
guerra rugso-finnica. 

Butler ha pai annunziato che, 


Qualora il trattato di mutua assi- te, sembra indicare l'intenzione d 
tenza con la Turchia entrasse in, 


funzione, la Turchia sarebbe uno 


Stato belligerante e, quindi, avreb-! 


be piena autorità di permettere, 
se | desiderato, il passaggio delle 
navi da guerra britanniche e fran» 
cesi attraverso ì Dardanelli, 
«—Rissondendo ad altra interroga. 
ufler ha detto che l'episodio 
dell'eAttmark> è' sotto esame del 
Governo ed ha concluso: «Non ri 
tengo utile aggiungere niente di 
più dì quanto ‘ho detto», 
tr 


Nuova orsanizzazione nolitica 
costituita a Dublino 
LI DUBLINO, 4 

Si. è costituita, a Dublino una 
nuova organizzazione politica, che 
riunisce gli elementi insoddisfatti 
degli attuali. maggiori; partiti,. il 
devaleriano, e il cosgraviano, con 
gli elementi dell'antica \associazio- 
ne «Ira», La, nuova organizzazione 
ha lo .scopo-di forzare il Governo 
a risolvere il problema unitario .e 
quello sociale ed.economico. I. pro- 
motori del nuovo ‘aggruppamento 
politico: perseguono un ideale pret- 
tamente repubblicano, mantenendo 
saldi i principii cristiani: e. cultu- 
rali. base, delle tradizioni schietta- 
mente irlandesi, Il programma so- 
ciale è fondato sul concetto che si 
debba . assicurare. una , maggiore 
giustizia sociale. 


Funzionari inglesi. destituiti 


| per lo.scandalo degli accaparramenti 


dI LONDRA, 4 

Il Ministro degli Approvvigiona 
menti ‘ha annunciato alla. Camera 
dei Comuni che ha dispensato dal 
servizio tre alti funzionari addetti 
ul suo Ministero, Tale provvedi 
mento è messo in relazione con l’in- 
chiesta ordinata dalle ‘auterità in 
seguito alla scoperta d'uno scanda- 
lo. per favoreggiamento  nell'acca- 
parramento di appalti di'lavori per 
conto: del Governo. 

00 


Monilo americano a Giano Kai Seek 


ad abbandonare la politica filorussa 


È SCIANGAIT, 4 

Da‘ fonte ufficiosa si apprende 
che ‘l’Ambasciatore dello :S,/U, a- 
Vrebbe. ammonito ‘il Governo di 
Chung King ad abbandonare la po- 
litica ‘filosovietica ‘sotto È pena‘ di 
vedersi negare ulteriori ‘aiuti eco- 
namici da ‘parte’ dell'America,» Le 
Potenze amiche di Chung Cing in- 
tenderebbero, secondo la stessa fen- 
esprimere congiuntamente il prc- 
prio malumore per le forniture di 
Tecentemente dalla Cina a’ Ciang 
materiali e di mano d'opera fatta 
Kai Schek alla Russia. 


Ti lettera di Roosevelt Byrd 


WASHINGTON, 4 
In una letetra diretta all'Ammi- 
raglio Byrd il Presidente degli S. 


i U. ha precisato che il Governo non 


riconosce altra sovranità che quel. 


‘la ‘americana sulle ‘terre’ antarti- 


che ove oggi sventola la bandiera 
stellata, 


# 0 È 
Violenta esplosione 
< in\una fabbrica di Lilla 
2 vittime e sei feriti 
LILLA, £ 

Una esplosione in una fabbrica 
di Lilla ha causato | la. morte di 
due operai mentre altri 6 sono ri- 
masti;gravemente feriti. © Il pre- 
sunto. autore della catastrofe, un 


cperaio polacco, è stato tratto ‘in 
arresto, 
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L'accanita offensiva russa nell’istimo 


Vijpuriinun cerchio di fuoco 


Il Comando finnico non ha ancora deciso se protrarre 
la resistenza o abbandonare la città pressochè distrutta 


HELSINKI, 4 


to da Nautsi a circa tre km, ver- 


Mentre gli attacchi sovietici si,£0 nord. 


fanno sempre più accaniti al cen- 
tro e all’estremit doccidentale del- 
la linea Mamnerheim, le truppe che 
operano davanti a Vijpuri si sono 
ancor più avvicinate alla città, che 
tuttavia è sempre presidiata dai 
finlandesi, 


Gli attacchi contro Agtapa e nel: 


le strette del lago Vuoksi, iniziati 
ieri, sono continuati con estrema 
violenza anche oggi. I russi, come 
precisa un comunicato ufficiale, 
non hanno realizzato in questo set- 
tore successi. apprezzabili nono- 
Stante la dovizia dei mezzi impie- 


gati, Secondo le ultime segnata: 


zioni, gli assalti delle fanterie so- 
mvietiche ‘si sono smorzati per Vin- 
tenso fuoco delle armi automati- 
che finlandesi e il concentramento 
del fuoco delle batterie ‘appostate 
nei pressi del lago, 

La bandiera azzurra-biancasoro 
della Finlandia sventola ancora 
sull'antico castello di Vijpuri. A 
quanto pare, il Comando finlande- 
se non ha ancora deciso se pro- 
tranre la difesa per un’altra setti- 
mana, consentendo così un ulte- 
riore rafforzamento della seconda 
linea di difesa, oppure abbando- 
nare la città a, russi dopo avere 
distrutto quel poco che ancora re- 
sta: intatto. 

Le notizie secondo cui Vijpuri 
sarebbe già in. fiamme, vengono 
screditate dal Comando  finlan- 
dese. La città, secondo gli osser- 
vatori militari finnici, ha perduto 
molto della sua împorianza strate- 
gica e la sua caduta non inciderà 
pertanto sull’efficienta del nuovo 
schieramento finlandese, 

Nella. baia, Vartiglieria finnica 
continua a battere ia disicsa ghiac- 
ciata del mare, donde alcune umia 
malitari sovietiche cercano di avrvi- 
vinarsi alla città. La continuazio- 
ne dello sforzo offensivo russo mel 
settore di Kollaangki, ove 1200 sol- 
dati sovietici trovarono ieri la mor- 


Comando sovietico di salvare ciò 
che resta delle unità impegnate a 
nord del Ladoga. In questa regione 
una intera Divisione, una Brigata 
di carri armati forte di 141 mac- 
chine e numerose colonne di soc- 
‘corso sono state  annientate ‘dei 
Tinlandesi, 

‘Nel settore di Kuhmo un'nume- 
ro relativamente esiguo di finlan- 
desi sta Tentamente ma inesorabii 
mente. logorando < forze. sovietiche 
ingenti bloccate dalla neve e dalle 
difficoltà di rifornimento. Da Naut- 
zi viene.segnalata la. ritirata delle 
truppe sovietiche ch'erano scese 
da Petsamo verso sud. Evidente 
mente lo scopo di questo reparto 
era di saggiare la saldezza delle 
difese finlandesi, 

Anche oggi l'aviazione finnica è 
stata molto attiva bombardando e 
mitragliando concentramenti  tus- 
si, specialmente» oltre frontiera, 
(United Press), 


Il bollettino 


HELSINKI, 4 

Il bollettino odierno del Coman- 
do superiore dell'Esercito finlande- 
se dice; 

Durante la giornata di ieri il ne- 
mico ha tentato di attraversare sul 
ghiaccio la baia di Vijpuri ma è 
stato respinto così come tra la baia 
di Vijpurì ed il Vuoksi ove ha sfer- 
rato parecchi attacchi. Altri attac- 
chi in direzione di Ayrapaa sono 
stati egualmente respinti con gravi 
perdite per i.sovietici, Nel settore 
orientale dell’istmo di Carelia. vi- 
Vace-attività di artiglieria da una 
parte e dall'altra e specialmente a 
'Taipale. A. nord-est del Lago Lado- 
ga‘attacchi nemici in direzione di 
Pitkaranta sono stati respinti. A 
‘Kollanjokile il combattimento è 
continuato tutta la giornata. Il ne- 
mico ha perduto 1200 uomini. In 
direzione di Kuhmo, i finlandesi si 
sono impadroniti. di un punto di 
appoggio del nemico. I combatti. 
menti continuano. 

A Petsamo il nemico si è ritira- 


ùt 
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Le forze aeree finlandesi hanno 
eseguito anche nella giornata di 
ieri voli di ricognizione e di bom- 
bardamento soprattuttò nell’istmo 
di Carelia, bombardando colonne e 
concentramenti sovieticì. 

L'attività aerea sovietica sì è con- 
centrata nell’istmo e a nord-est del 
Lago Lagoda, Kouras e Patkasel- 
ka sono state bombardate e così 


| pure Wilmanstrand ove parecchi e- 


difici sono rimasti distrutti. 


La bandiera sventola ancora 


sulle rovine dello storico forte 
COPENAGHEN, 4 

I giornali danesi hanno da Hel- 
sinki ceh i combattimenti conti. 
nuano davanti -a Vijpuri e che la 
bandiera finlandese sventola: an- 
cora sulle rovine dell’antico  for- 
te. Sembra tuttavia che la situa- 
zione dei difensori sia. molto dif- 
ficile. Ciò è confermato dal fatto 
che la visita che i giornalisti stra- 
nieri dovevano compiere oggi al 
la città è stata sospesa. Le batte- 
rie costiere ad oriente di Vijpuri 
sono ancora attivissime, Le cro- 
sta di ghiaccio che si estendeva 
per chilometri nella baia è sta- 
ta fatta saltare dai finlandesi; i 
quali hanno impedito così che la 
città venisse stretta. anche dal 
mare. s 

Il campione olimpionico finlan- 
dese di tiro alla pistola S. Vartio- 
vaara ha trovato la morte sul cam- 
po di battaglia in uno.-degli ultimi 
scontri. Poche ore prima della sua 
morte egli era stato decorato al 
valore, (United Press). 


Disperata resistenza 


COPENAGHEN, 4 

Si ha da Helsinki che la lotta in- 
torno a Vijpuri continua accanitis- 
sima, Le perdite dei russi sono e- 
normi. Migliaia di cadaverì copro- 
no il terreno. I finlandesi resistono 
disperatamente aggrappati ai sob- 
borghi a nord della città ormai in 
completa rovina e in preda alle 
fiamme, 

Una ricognizione di apparecchi 
finlandesi ha potuto stabilire che 
Il tiro delle artiglierie e î ripetuti 
bombardamenti degli aerei finlan- 
desi hanno prodotto srandissimi 
danni alla ferrovia Koivisto-Vijpu- 
li, uccise ‘parecchie centinaia. di 
seldati sovietici e distrutto ‘notevo- 
li quantità di materiale bellico. 

Nel cielo di Vijpuri stamane cac- 
cia finlandesi hanno abbattuto cin- 
Gue apparecchi ‘da bombardamento 
sovietici, 


ce 


|D'sillusioue a Helsinkì 


per Ja lentezza dell'aiuto straniero 


LONDRA, 4 

Il corrispondente del Times da 
Helsinki scrive che l'opinione pub- 
blica finlandese è molto disillusa e 
scoraggiata per la lentezza stra- 
niera nel dare l'assistenza promes- 
sa, malgrado le molteplici assicu- 
razioni e l'appoggio, ormai ritenu- 
to di scarso vatore per la causa fin- 
landese, ‘nanifestato a Ginevra dal- 
la Società delle Nazioni, 


Una volia tanto 
il «Populuire» l’azzecca 


ROMA, 4 

Il giornale socialista it Populaire 
dedica un articolo di fondo alla po- 
litica estera \ italiana» con speciale 
riferimento ai rapporti italo-sovie- 
tici. Nelle sue conclusioni il gior 
nale insiste su tre punti; esso af- 
ferma: «il popolo italiano non de- 
sidera la guerra; esso non è nè 
francofilo nè anglofilo nè germa- 
nofilo, ma esso entretà nonpertan- 
to decisamente in guerra il giorno 
che il Duce lo avrà deciso; Musso- 
lini non farà mai una guerra ‘sol- 


tanto per delle ragioni ideologiche 
o soltanto per realizzare qualche 
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II VSki, 


rivendicazione di portata limitata, 
e locale, Mussolini prende le sue 
decisioni secondo la sua concezione 
degli interessi superiori dell’Italia 
e del Regime in rapporto con Vin- 
sieme dei problemi europei, e so- 
prattutto in relazione col futuro 
ordinamento dell'Europa dopo la 
fine della guerras, 

Il Populaire considera quindi 
che è sbagliato parlare di un mu- 
tamento nella politica estera ita» 
liana e che è anche errato attri- 
buire una eccessiva importanza oi 
rapporti italo-sovietici. «L'Italia — 
dice il giornale — non ha nessuna 
intenzione di partecipare. a una 
crociata contro è Soviet; ma VIta- 
lia fascista resta nonpertanto anti- 
bolscevica, antidemocratica e anti» 
borghese, 

Il Giornale d'Italia così com- 
menta: «Salvo alcune sfumature, 
sulle quali non è il caso di insi- 
stere, bisogna riconoscere che, fra 
le molte fantasie e fantasticherie 
ospitate da troppi’ giornali stra- 
nieri sul nostro conto, l'articolo del 
Populaire, così come ci viene tra- 
smesso in sunto, dimostra una ab- 
bastanza esatta conoscenza di quel- 
la che è la reale situazione del- 
l’Italia fascista, soprattutto per 
quanto riguarda la guerra.'E° chia- 
ro che il popolo ‘italiano, come del 
resto tutti i popoli del mondo, non 
desidera la guerra; ma è altret- 
tanto chiaro e vero, così come:-scri- 
ve organo socialista francese che, 
se domani fosse necessario, il po- 
polo italiano entrerebbe in guerra 
decisamente». 

rv 


Laburista contrario al salvatannio 


degli aviatori tedeschi caduti im mare 
LONDRA, 4 
Il laburista Wegwood in un arti- 
colo pubblicato sul Daily Express, 
insiste nel suggerimento dato in 
una interrogazione presentata alla 
Camera dei Comuni pochi giorni 
fa; e. cioè che si dovrebbero. la- 
sciare annegare gli aviatori tede- 
schi caduti in care e definisce la 
risposta data dal Ministro della 
Marina come. quella che avrebbe 
potuto dare una «vecchia pacifista». 
Sì apprende che il- Ministro de- 
gli Interni e quello della Difesa cl 
vile hanno ‘avvertito le forze (da 
lora dipendenti di intensificare iu 
vigilanza, temendosi che aeroplani 
tedeschi lascino cadere, per mezzo 
di paracadute, agenti il cui com- 
pito sarebbe quello:di organizzare 
il sabotaggio. I due Ministri sono 
di opinione che qqusti agenti tro- 
verebbero elementi disposti ad ac- 
consentire alle lusinghe tedesche. 


Lia delimitazione delle frontiere 


tra Urss e Germania 


‘| della campagna 1940, 


MOSCA, 4 

E’ annunciato ufficialmente che 
la commissione mista russo-germa- 
nica ha terminato i lavori per la 
delimitazione delle frontiere nei 
territori er-polacchi. La commis- 
sione venne creata il 5 ottobre do: 
po la firma del trattato di amici- 
zia tra l'Urss.e la Germania, Si 
sta ora procedendo all'elaborazione 
di una convenzione per la disci 
plina del traffico attraverso le fron- 
tiere e della navigazione fluviale. 
(United. Press). 


Allarme aereo in Francia 
PARIGI, 4 


Un allarme aereo è stato dato 
nella. regione del: nord-ovest della 
Francia ed è durato un'ora, Non 
sì segnalano incidenti, 


see 


La Camera ungherese 
riprende oggi le sedute 
BUDAPEST, 4 

‘La Camera dei deputati riprende. 
Tà domani i lavori ed esaminerà in- 
nanzi tutto il riordinamento effet- 
tuaot nella suprema direzione del-- 
l'Esercito. Infatti un Decreto del 
Reggente secondo quanto aveva 
già preannunciato il Ministro del. 
la Difesa Nazionale, ha soppresso 
la carica di comandante supremo 
trasferendone le funzioni al Capo 
di SM. 


PI . 
La missiune della Gil 
a Monaco 
Una serata di musica italiana 

MONACO DI BAVIERA, 4 

Nel quadro dell’intensificazione 
dei rapporti culturali italo-tedeschi, 
la società italo-tedesca di Monaco 
ha organizzato una serata dì mu- 
sica e letteratura italiana nella ca- 
sa degli artisti, alla quale hanno 
assistito numerose autorità fra cui 
il  Gauleiter . Ministro bavarese 
Wagner; il Sottosegretario Dauser 
e, da parte: italiana, il Regio Con- 
sole generale a Monaco e la Mis- 
sione della «Gil» presieduta dal co- 
lonnello Bodini, nonchè molte altre 
personalità del mondo . politico e 
culturale dì Monaco. 


30 mila nostri rurali 


si recheranno nel Reich 
ROMA, 4 

Sì conferma che anche la cam- 
pagna agricola germanica del 1940 
isi varrà dell'ausilio dei rurali ita- 
‘liani, Infatti, in base. all'accordo 
‘che il Presidente della Confedera- 
zione lavoratori agricoli Ley e il 
{direttore generale Beisiegel han- 
no firmato a Berlino, 30.000 lavo- 
ratori rural specializzati si reche- 
ranno in Germania. per. i lavori 


7 


T] 
‘ 


LETTO 


iL PICCOLO DI TRIESTE, pag. Il, Martedì 5 Marzo 1940 - Anno XVII 


| Alla Camera dei Fasci 


| Oggi si iniziano 


‘gli esami del bilancio 


Spese previste perla C.P. 


LI ‘ROMA, 4 


Domattina alle ore 9, la Camera 
dei Fasci e delle Corporazioni ini- 
zierà le sedute plenarie per l'esame 
dei bilanci. 

Teri, intanto, è stato presentato 
alla presidenza della Camera dei 
Fascì e delle Corporazioni, dal Mi- 
histro delle Finanze, Io stato di 
previsione della spesa del-Ministe- 
to della Cultura Popolare per l’e- 
sercizio finanziario dal o luglio 
1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX. 
Le spese effettive di tale Ministero 
sono previste hell'ammontare com- 
plessivo di lire 110 milioni 385 mila, 
con un aumento .di ‘lire un milione 


287 mila in confronto all'esercizio | 


1939-40. A formare tale aumenta 
concorrono principalmente le mag- 
giori spese previste per retribuzio- 
ni ed altri assegni al personale. per 
i servizi della radiodiffusione del 
la stampa e della cinematografia, 
nonchè per il contributo-da corri 
spondere ai sensi del R. D. ii no- 
vembre 1938-XVII n. 1844 all'Ente 
iutonomo «La Biennale di Vene- 
zia», esposizione internazionale per 
ia organizzazione delle sue manife- 
stazioni. 

Sono in diminuzione le spese per 
il turismo, Il movimento di capita» 
‘Ii presenta una riduzione di lire 
10 milioni, essendosi inscritta nel 
Vesercizio finanziario 1939-40 l'ulti 
ma delle 5° rate autorizzate dalla 
legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1148 
per la éoncessione di anticipazioni 
a favore della produzione cinema- 
‘tografica italiana, 

Oggi, sotto la presidenza del Pre- 
sidente della Camera dei Fasci e 
delle Corporazioni Grandi, hanno 
tenuto una riunione comune , le 
Commissioni legislative degli Scam- 
bi commerciali e della Cultura Po- 
‘polare per l'esame del disegno di 

| “legge contenente nuove norme per 
| \Vesercizio del monopolio per l’ac- 

. quisto e la distribuzione dei filmi 
cinematografici provenienti dall'e- 
stero. 


Ha riferito ampiamente il cons, 
naz, Chiodelli ed hanno partecipato 
alla discussione i cons. naz. Vec- 
chiniRodolfo, Liverani Francesco; 
‘Pierantoni e Ridolfi, Dopo dichia- 
razioni dei Ministri intervenuti al- 
l'adunanza Payolini e Riccardi, il 
disegno di legge è stato approvato 
con un emendamento, 


. Pari 
Efficace vigilanza 
‘sul servizio. delle tutele 

ROMA, 4 

Con una recente circolare il Mi- 
nistro di Grazia e Giustizia ha e- 
manato precise norme per assicu- 
rare la più efficace vigilanza sul 
servizio delle tutele, Il Ministro ri 
«orda che con circolare lio giugno 
1931-IX, venne disposto. l'invio di 

.. ‘un elenco annuale delle tutele dal- 
le Preture alle Procure del Re e 
alle Procure generali allo scopo 
dela vigilanza da parte del Pubbli- 

eo Ministero sullo svolgimento del 
servizio delle tutele, 
. Mentre si richiama l’attenzione 
dei capi delle  Procure generale e 
delle Procure del'Re sulla necessi- 
tà di assicurarsi nel modo più op- 
mortuno. che il.servizio delel tutele 
| preceda, con-ogni regolarità si fa 

| presente che anche dopo l’entrata 
in vigore del Libro primo del Codi: 
<e Civile contenente nuove norme 
sulla tutela, permane -l’obbligo del- 
l'invio annuale dei suaccennati e- 
lenchi delle tutele in corso nell’an- 
no precedente di quelle chiuse nel- 
Yanno medesimo. 

E?’ ovvio che in questi elenchi 
ronisi.farà più menzione della con- 
vocazione dei consigli di famiglia 
o dì tutela che sono stati aboliti 
anche per le tutele aperte prima 
dell'entrata in vigore del ‘nuovo 
Codice civile (art. 107 Regio De- 
creto 24 aprile 1989-XVII n. 640). 

| Attraverso la conoscenza diretta 

| delle tutele «presso ogni Pretura 
sarà più agevole ai capi degli uffici 
del Pubblico Ministero di esercita- 
re la loro viglianza su questo deli 
\catissimo servizio il quale dovrà 
‘(pienamente rispondere alle esigen- 
ze di ordine giuridico e sociale che 
Thanno determinato le nuove forme 
sull'istituto della tutela; 


- Unprogetto re! Vaticano 


Der fa ricostruzione del Sanlo. Sepolcro 


pin 

Verrà esposto all'"E. 42, 
GERUSALEMME, 4 

Un avvenimento destinato .ad in- 

| teressare i.cristiani di tutto.ìl mon- 

do si prepara per.la prossima Espo- 

- sizione universale di Roma dove la 

— Santa Sede esporrà il plastico di 

un grandioso progetto per la rico- 

struzione ‘della basilica del S. Se- 

polero. ‘Degli studi mnecéssari’ ia 

Santa. Sede cha incaricato l’Accade- 

| mico d'Italia Marangoni il quale è 

Venuto a Gerusalemme a: ‘preparare 

| sul posto il progetto : della nuova 

magnifica basilica nella quale i 

cattolici di rito romano-greco ed 


armeno potranno accedere separa-! 


tamente al Santo Sepolero ed alla 
cappella di Santa Elena. 


_T concorsi ala Tromal di Napoli 


per case da costruire in A.0, 


NAPOLI, 4 
La Triennale delle terre italiane 
d'Oltremare, ricorda che i sei con- 


| corsì banditi fra gli architetti e gli 


| ingegneri italiani per progetti’ di 
| abitazioni di' variò tipo, varia 
struttura e di diversa mols,' per 
case a uno e a più alloggi, per cit- 
tà di bassopiano, di medio piano e 
di alti piano nell'A. O. I, scadono 
improrogabilmente il' 81 marzo-A, 
VIII, per i progetti provenienti 


aprile per i progetti 
dalle terre d'Oltremare, 

Îl bando dettagliato dei concor- 
si può essere sempre richiesto al 
Commissariato. generale della. Mo- 
stra triennale delle terre italiane 
d'Oltremare in Napoli, piazza Cam- 
pi Flegrei, 


Udienze del Duce 
Marco Pomilio 


ROMA, 4 

Il Duce fia ricevuto il legionario 
Marco Pomilio, direttore ide L'Azio- 
me Coloniale, il quale, in occasione 
dell'entrata del giornale nel 10.0 
anno di vita, Glicha fatto omaggio 
della collezione de La tradotta co- 
loniele, pubblicata durante tutta 1a 
campagna italo-etiopica per i com- 
battenti in A, O, e dei principali 
numeri de L’Azione Coloniale, Gli 


provenienti 


mentazione dell’opera svolta dal 
giornale per illustrare e rendere 
popolari i problemi concernenti 
l'Impero e lo sviluppo di una co- 
scienza imperiale basata sulla for- 
za delle armi e sul prestigio della 
razza, 

Il Duce ha gradito l'omaggio ed 
ha vivamente elogiato Vopera svol- 
ta dal camerata Pomilio, imparten- 
dogli direttive ner lazione futura, 


I dirigenti della Società 
umanitaria di Milano 


Il Duce ha ricevuto il presidente 
e il segretario generale della So- 
cietà Umanitaria di Milano, che 
Gli hanno riferito sull'andamento 
di quella istituzione nell’anno de- 
corso, 

Il Duce ha approvato la relazio- 
ne ed anche il progetto di traspor- 
tare il complesso organizzativo del- 
VUmanitaria in ambienti più ido- 
nei nella località prescelta in pros- 
simità di Porta Vicentina, 

poi na 


Tn autografo del Sovrano 
all'Amm. Bernotti collocato in ausiliaria 


È ROMA, 4 

Il Re Imperatore ha indirizzato 
all'Ammiraglio di Squadra designa- 
io d'Armata Romeo Bernotti in oc- 
casione della sua cessazione del 
servizio attivo permanente per li- 
miti d’età, la seguente lettera: 

«Caro Ammiraglio, con vivo rin- 
crescimtnto ho firmato il decreto 
col ‘quale, ‘(dal '24 corrette, sarete 
collocato ‘in ausiliaria “per limiti 
d'età. Desidero in questoccasione 
ringraziarvi per gli eminenti ser- 
vizi resi, in 46 anni di servizio, alla 
R. Marina ‘e al Paese. Avete dato 
brova di esemplare attività duran: 
te la guerra italo-turca e in quella 
mondiale, nella quale foste anche 
fregiato di metaglia al valor mi- 
litare, Un grande contributo ave- 
te. portato-«con la vostra opera alla 
formazione militare degli ufficiali 
quale comandante della R. Acca- 
demia Navale e direttore dell’Istì- 
tuto di guerra marittimo e come 
appassionato cultore e maestro di 
discipline militari. A spiccato sen- 
so di responsabilità fu improntata 
la vostra opera nel comando in ca- 
po del Dipartimento militare. ma- 
rittimo di La Spezia e negli inca- 
richi di sottocapo di S, M, della R, 
Marina, di vicepresidente prima e 
presidente poi del Consiglio supe- 
riore di Marino, di presidente del 
Comitato degli Ammiragli. Le mi- 
gliori virtù del soldato conferma- 
ste infine al comando della IE Di- 
visione navale e della Divisione 
navale d'istruzione e quale coman- 
dante in capo della seconda Squa- 
dra navale. Col mio ringraziamen- 
to, vi giungano anche, caro Ammi- 
raglio, le espressioni dei miei sen- 
timenti di alta considerazione e di 
stima e i miei migliori: voti augu- 
rali. 

Roma, li 22 febbraio 1940-XVIII, 
Vostro aff.mo Vittorio Emanuele,» 

sv 


Il battesimo di 19 nati 
nali nella sfesso w'orno della Prineinessina 
Ta Duchessadi Genova madrina di Tn neona'o 


VENEZIA, 4 

Nella Basilica di San Marco è 
stato somministrato, nel pomerig- 
gio di oggi, il battesimo a 19 bim- 
bi venuti alla luce .il giorno in 
nacque la Principessa Maria Ga- 
briella, La Duchessa. di Genova, 
che ha voltuo presenziare il sacro 
Tito, è stata madrina di uno dei 
neonati, gli altri sono stati recati 
al fonte battesimale da altrettante 
Giovani Fasciste, L'augusta Prin- 
cipessa ha destinato a ciascuno dei 
19 battezzati una somma registrata 
in un libretto della Cassa di Ri- 
sparmio, mentre da parte della Fe- 
derazione provificiale dei Fasci 
Femminili i bimbi\sono stati dotati 
di un corredino' e di una culla; 

n 


Ardito esercitazione alpina 


di 98 Giovani Fascisti di Como 
COMO, 5 . 
Noyantotto Giovani Fascisti del 
i Comando federale di Como hanno 
portato a compimento un'altra ar- 
ditissima impresa di grande impor= 
tanza per la :massa impiegata e lc 
difficoltà superate, Concentrati ad 
lintrabio, i giovani, inquadrati da 
pito di puntare su Morbegno, dopo 
valenti ufficiali, avevano il com- 
aver occupata la Bocchetta di Tro- 
na, alta 2032 metri, Dato il presup- 
posto tattico, si è reso necessario 
che una su4uadra occupasse anche 


metri. Malgrado le difficoltà del 
terreno è della roccia, rese più gra- 
vi dalla cattiva condizione della 
neve. e dalla temperatura polare, 
i giovani compivano brillantemen- 
«te l'arditissima impresa 


ha ‘inoltre presentato una docu-| 


il pizzo dei Tre Signori, alto 2554 ' 


Le: manifestazioni anlilatereolari 
in preparazione per l’anno XVIII 


RUMA, 4 

La Hederazione nazionale fasci- 
sta per la lota contro la tuberco- 
losi in unione alla Croce Rossa Ita- 
liana e ai Consorzi provinciali an- 
titubercolari, sta preparando, sul- 
le direttive del Ministero dell’Inter- 
no, Direzione generale della Sani- 
tà Pubblica, la organizzazione del 
le manifestazioni nazionali antitu- 
bercolari dell’anno XVIII, 

La Federazione, ha provveduto 
innanzi tutto a perfezionare il ma- 
teriale di vendita per la «Giornata 
delle. .due creci» e il francobollo 
antitubercolare da vendersi duran- 
te la campagna, con annesso ma- 
teriale di propaganda, che com- 
prende manifesti, cartellini, carto- 
line illustrate e. opuscoli, oltre a 
due film che saranno lanciati’ al 
pubblico in tuti‘i cinema d’Iialia, 

Il materiale di vendita per la 
«Giornata delle due croci» è. ca- 
vatterizzato quest'anno da un di- 
stintivo. che comprende i simboli 
riuniti del Fascio Littorio, della 
doppia croce e della Croce Rossa. 
I distintivi. sono preparati. in tre 
tipi: in alluminio, in rodiolite e in 
rodiolite con supporto in rodio- 
vetro. 

Particolare sviluppo avrà que- 
st'anno lo svolgimento della «Set- 
timana nazionalg per la diagnosi 
precoce, che avrà luogo nel periodo 
dal 10 al 16 marzo. Durante la 
«Settimana». saranno tenuti in tut, 
ta Italia numerosi cicli di confe- 
renze agli operai, agli aluuni delle 
Scuole elementari c medie, agli in- 
segnanti, nei Dopolavoro, nelle 
quali saranno illustrate le finalità | 
igienico-sociali della. lotta contro 
la tubercolosi e l'importanza riso- 
lutiva che ha la diagnosi precoce 
nel quadro di questa lotta e saran- 
no distribuite stampo di propagan- 
da illustrate, in cui questi medesi- 
mi concetti sono esposti in forma 
piana e suadente. 

Le adunate della «Settimana per 
la diagnosi precoce» costituiranno 
il preludio della celebrazione della 
«Giornata, delle due croci» che, in- 
serita quest'anno nel Calendario 
delle manifestaZioni del Regime, 
si svolgerà in tutta Italia il 17 mar- 
zo, Ad essa farà seguito la cam- 
pagna per il francobollo antituber- 
colare chiudilettera, durante la 
quale assumerà aspetti nuovi e par- 
ticolarmente suggestivi l'azione di 
propaganda, che tende non soltan- 
to a raccogliere fondi ma soprat- 
tutto ad informare e ad educare 
il popolo per renderlo capace di col- 
laborare nel modo migliore all’a- 
zione fermamente, condotta dal 
Regime per debellare il male insi- 
dioso. Particolarmente intensa sa- 
rà. la propaganda nella Scuola me- 
diante la diffusione di cartelli mu- 
fali a colori, opuscoli, cartoline e 
la realizzazione di un Concorso na- 
zionale a premi, a cui partecipe- 
ranno gli scolari di tutte le pro- 
vincie del Regno, 


Tipici casi di tru'fa 


Due tipici casi di truffa sono 
stati scoperti ai danni ‘di alcuni 
contribuenti aelle imposte dirette 
sorpresi. nella loro buona fere. 
Tempo addietro un contribuente si 
presentò alla Direzione delle Im- 
poste dirette sollecitando l'esecu- 
zione di un rimborso di R. M. che 
a suo dire gli era stato già prean- 
nunciato con una comunicazione 
scritta. Eseguite pronte. ricerche, 
non si trovò alcuna traccia dell’af- 


fare di cui parlava il contribuente, 
In ogni modo ii funzionario che ri- 
cevette questo vltimo venne messo 
in sospetto dallo strano accenno 


alla comunicazione scritta di rim- 
borso e invitò Ja parte interessata 
a, ritornare ‘con tale comunicazione, 
Qualche giorno dopo il contribuente 
si presentò esibendo una lettera 
scritta a macchina su carta, inte- 
stata del Ministero delle Finanze 
a. firma, grossolanamente contraf- 
fata, del direttore generale delle 
Imposte dirette. In uno stile sgram- 
maicato e con cervellotici riferi 
menti a norme di diritto tributario, 


la lettera informava il contribuen- 
te che si era provveduto a conce- 
dergli uno sgravio d’imposta mobi- 
liore. Naturalmente si trattava di 
uno sgravio ‘che esisteva ‘solo nella 
fantasia di chi‘aveva scritto la let- 
tera, Intervenuto prontamente il 
nucleo di P. T, I, sono state ese- 
guite, con le indicazioni fornite dal- 
la parte, sollecite ricerche della 
persona che aveva compilato la 
lettera e che l’aveva consegnata 
al contribuente, Il colpevole è sta- 
to così tratto in arresto ed è in 
corso l'istruttoria dell'autorità giu- 
diziaria. 

E’ pure recente l'arresto di un 
oste che s’era improvvisato ispet- 
torè delle ‘imposte dirette, Sotto ta- 
le abusiva qualifica il-furfante si 
era presentato ad un contribuente 
chiedendogli un compenso pecunia- 
rio per fargli ottenere l'abbuono di 
certi carichi tributari, Ma, il contri- 
buente intuì la truffa, prendeva 
tempo con un pretesto e intanto 
si. metteva in collegamento con la 
autorità finanziaria, che non tar- 
dava. a far arrestare l'oste, 


E’ bene che il pubblico stia in 
guardia contro improvvisati e trop- 
po inteerssati tutori dei contribuen- 
ti e, poichè vi è ragione di ritene- 
re che esistano altre vittime oltre 
a quelle già rintracciate dei due 
indicati messeri e di altre perso- 
ne dedite alla stessa attività in Ro- 
ma e in altri centri, sarebbe oppor- 
tuno che chiunque. abbia subìto 
azioni del genere ne faccia denun- 
cia alle autorità di P. S. o alla 
polizia tributaria o al Ministero 
delle Finanze. 


Il nnovo Ministro di Francia 


è partito per Helsinki 
PARIGI, 4 
si apprende che il Ministro Vaux 
de Saint Cyr, destinato al posto 
di Ministro di Francia in Finlan- 
dia, è già partito alla volta di Hel- 
sinki. Egli sostituirà l’attuale Mi- 
nistro di Francia, Magny, destina- 
to. a Dublino. Si afferma inoltre 
che il conte De Dampierre lascie- 


oi 


Ì È 
Una grandiosa adunata 
di 70 Wila iscritti alfa “Gli, 


nel-mese di maggio a Roma 
ROMA, 4 

Nella - seconda quindicina del 
prossimo mese di maggio avrà luo- 
go a Roma una grande adunata di 
iscritti alla G.I.L.,, a. cui partecipe- 
ranno 70.000 giovani ‘appartenenti 
ai reparti di Giovani Fascisti delle 
classi 1921 e 1922 e ai reparti de- 
glù  Avanguardisti ‘moschettieri. 
Questa massa di giovani della 
G.I.L., che si accamperanno nei 
dintorni di Centocelle, daranno vi- 
ta a un grande centro costituito 
da molte centinaia di tende. e cor- 
redato di tutti î servizi e di tutti 
gli impianti necessari a un simile 
gran numero di persone, I Giovani 
Fascistì e gli Avanguardisti mo- 
schettieri eseguiranno una serie di 
esercizi d'ussieme corn il maneggio 
delle armi, : 


dee 


Omaggio dell’Ammiraglio Voss 
sulla tomba del Milite Tgnoto 


ROMA:.4. 

Il capo della Missione. miitare 

olandese Ammiraglio: Voss; come 

è noto ospite dell’Urbe, stamane 

Olanda ha (deposto una corona!di 
alloro all’Altare della Patria... 


IIVIUCDIRISETRIISIISSINIITIEHMHETsiXtAnIRKaKinanannatasantanniinà 


Norme per 


Oggi: S. Virgilio; domani: S, Vittore — Leva il sole alle 6.37; tramonta alle 17.57 


È 
Nuova udienza 
di Pio XII a Taylor 
ROMA, 4 
Il Papa ha ricevuto nuovamente 
in udienza privata Myron Taylor, 
Ambasciatore del Presidente degli 
Stati Uniti, cîe' era accompagna- 
to dalla consorte. In onore di Tay- 
lor il rettore del Collegio america- 
no del nord a Roma ha offerto un 
ticevimento. con l'intervento di 
numerosissimi Cardinali, dell’Am- 
basciatore degli Stati Uniti pres. 
so il Quirinale, del Console gene- 
rale, del Ministro d'Irlanda pres- 
so la Santa Sede 


Il Ministro Talamo 


arrivato a Budapest 
BUDAPEST, 4 

Stasera, alle 22.20 è arrivato a 
Budapest il nuovo Ministro italia- 
no marchese Talamo, nostro rap- 
‘presentante diplomatico presso il 
Re: di Bulgaria. Essendo stato il 
suo arrivo prearinunciato per que- 
sia mattina alle 6 alla stazione oc- 
cidentale, funzionari della Legazio- 
ne e connazionali si erano . dati 
convegno, ma inutilmente, poichè: 
a causa di enormi ritardi dovuti 


\|al, nealtempo,, il. marchesy Talamo 
non aveva potuto prendere la co- 


incidenza a Belgrado, È 

E’ partito ieri per Helsinki il 
Ministro ‘ungherese accreditato in 
Finlandia.e ‘in tutti gli Stati bal- 
tici, dott. Kuhl, 


iris cin iii 


il consumo 


del carbone fossile esfero 


ROMA, 4 


date in vigore le norme che regola 
mo i buoni per la consegna! del car- 
bone fossile estero. Per il momento 
il rilascio dei buoni è limitato salo 
alle industrie ed aì panificatori; 
per le altre categorie si provvede 
tà in seguito, poichè ad esse noni 
sarà consentito la fossicile estera 
in conformità alle disposizioni le) 
gislative ‘in corso salvo eventuali | 
deroghe da stabilirsi dal Ministero 
delle Corporazioni, 


Per quanto riguarda il consumo 
del carbone nelle aziende. alher- 
ghiere e per scopi turistici, si è 
disposto in precedenza che ogni in- 
teressato, nella sua richiesta, di- 
stingua il necessario del combusti- 
bile per il riscaldamento dal quant 
titativo per l’acqua calda“e per i 
bisogni della cucina. Già con. prece- 
denti dissposizioni, il fabbisogno di 
carbone per riscaldamento è. stato 
limitato al solo corrente mese di 
marzo; mentre-periil meriodorinver- 
nale 1940. (novembre-dicembye) isa- 


chiarimenti, 


Resta fissato il principio. che nes. 
suna consegna di carbone ‘fossile 
estero, sia pure in minima quanti- 
tà, potrà essere effettuata da par- 
te dei commercianti senza il'rela- 
tivo buono, E” altresi ‘assolutamen- 
te vietato consegnare carbone fos- 
sile estero'per uso di riscaldamen- 
to privato, salvo duell'antracite che 
ancora sia ritenuta disponibile, ma 
anche per questo caso il limite fis- 
sato per il solò mese corrente e con 
particolare riguardo per alcune cit- 
tà dell'alta Ttalia. 

Frattanto si è iniziato il lavorio 
di rilievo per precisare 'il quantita- 
Hivo di carboni esteri e derivati, 
che potrà essere sostituito con com- 
bustibili nazionali. IT Monopolio 
carboni, in base alle direttive im- 
partite dal Ministero delle Corpo- 
razioni, ha stabilito Te assegnazio- 
ni di carbone estero da destinarsi 
all'industria il 1940, W 

Alle industrie’ estrattive ed. alle 
industrie cartarie, il 60 per cento 
della quota ricevuta nel 1939. Alle 
industrie edilizie della calce) ce- 
mento e gesso, vetro, ceramica ed 
industria del tegno, il 50 ner cento 
della quota ricevuta nel 1939. Alle 
industrie chimiche, metallurgiche, 
meccaniche e tessili, 180 ner centa 
della quota ricevuta nel 1939, Al 
Vindustria dell’abbigliamento, con- 
ciaria e varie, il 70 per cento ri 
spetto alla quota ricevuta durante 
il 1939. Aî panifici il 100 per cento 
del fabbisogno indispensabile ‘con- 
trollato, 

se 


Il ferro da ricuperare 
Ingenti quantità di metallo 
possono ancora essere raccolte 

ROMA, 4 . 

Molti cancelli inutili, molti recin- 
ti che immobilizzavano senza alcu? 
na giustificazione quantitativi rile: 


ultimi tempi abbattuti, ‘Il ferro ‘è 
prezioso strumento di potenza è'di 
difesa; non può essere distratto o 
sottratto a tale fine essenziale per 
nessun motivo, Ma se tale miniera 
— costituita da quanto; come disse 
il Duce, un. popolo accumula inci 
secoli entro la sua terra — è ben 
lunghi dall'essere esaurita, Î 
Molto ferro può ancora essere 
raccolto senza sforzo nè sacrificio 
entro i. confini della Patria. La va- 
Iutazione del superfluo deve dum- 
que essere quanto mai assoluta e 
intransigente; unica eccezione; il 
pregio del valore artistico abietti- 
vamente acceriaio e l’indispensabi- 
lità agli scopi costruttivi. Tutto il 
resto va demolito e ricuperato; una 
rapida raccolta nelle città e nelle 
campagne darà certamente risulta 
ti quanto mai proficui e sarà un 
contributo efficacissimo all’'indipen- 
denza economica della Nazione, 
mentre cmspre più si delincano 4 
propositi di mire degli Stati ege- 
‘monici, f i 


L'alto valore nutritivo 
dei succhi di agrumi 
|. ROMA, 4 

Allo scopo di portare un contri. 


buto alla conoscenza del valore ali 
mentare, e quindi aujarchico, dei 


.rà la Legazione di Francia a Ot- 


\tawa ' 


succhi di arancio e limone, desti 
nati al consumo, è stato eseguito 


ranno d..suo tempo. emanati! masovi ! 


vanti di ferro, sono stati in' questi 


Le quantità fissate dal Monopolio 
da destinarsi alle varie industrie 


} [dal dott. Solarino del laboratorio 
Con il'giorno 1.0 matzo sono ‘an-! chimico della Camera agrumaria di 


Messina. un'interessante analisi, 
servendosi a-tal uopo'di alcune ti- | 
piche qualità distribuite nelle diver- 
industrie del ramo, I campioni, pre- 
levati durante l'estrazione del sue: | 
co ed.n modo da rappresentare fe- I 
delmente la media dei grossi quan- | 
titativi di frutto di scarto ammas- | 
sati nelle fabbriche, e il più delle | 
volte provenienti da località diffe- 
renti, sono stati portati nel! più 
breve tempo possibile nel labora- 
torio, e dopo essere stati filtrati at- 
traverso un Buchner per separare 
le parti grossolane in sospensione, 
si sono sottoposti immediatamente 
all'analisi, 
I risultati .che si sorio conseguiti 
— scrive l'Agenzia «Gea» — coltre 
ad avere un alto: valore scientifico, 
costituiscono altresì. la  dimostra- 
zione. del grado ‘di alimentazione 
dei succhi di. agrumi, Ecco i dati 
per l'arancio: peso ‘specifico’ a, 15. 
gradi da un minimo di‘1.039 ad un. 
‘massimo di. 1,0458, fi 
da 174 p. c. a 241p; 


calinità delle. ceneri da 0.38 p. c. 
a 0.48 p. c., glucosio ida 5.06: p..c. 
® 7.75 p. c., numero di acidità ami- 
nica da 10.15 a 20.30, I dati per i 
succhi di limone sono: peso a 15 
gradi da 10357 a 1427, acidità li- 
bera da 6,25 p. c. a 7.89 p. c., estrat- 
to secco da 8.61 p. c. a 9,94 p.c., 
alcalinità delle ceneri da 22.88 p. c. 
a 49.53 p. c., glucosio da 1,38 p. c, 
a 2,04 p, c, numero di ‘acidità ami- 
nica da 11.14 a 15.22. i ; 

Queste conclusioni spiegano a 
sufficienza come gli agrumi italiani 
abbiano il favore’ incondizionato 
non soltanto dei mercati interna- 
zionali, i quali sì contendono il pro- 
dotto, ma anche del mercato inter- 
no, Il consumatore italiano valuta 
gli inestimabili benefici alimentari 
degli agrumi, ed è il primo propa- 
gandista, ed il più spontaneo, per 
un maggior impiego, come alimen- 
to e come prodotto autarchico per 
eccellenza, 

tor 


La bilancia commerciale inulese 
in continuo prouressivo disavanzo 


LONDRA, 4 

Le dichiarazioni del Mini 
stro del Commercio britannico, 
che parlando a Glasgow ha insi- 
stito sulla imprescindibile necessi- 
tà di sviluppare ad ogni costo le 
esportazioni, ron sono certo tran- 
quillanti ‘circa’ la situazione del 
commercio estero della Granbre- 
tagna. Risulta infatti da informa 
zioni de La Corrispondenza desun- 
te dalle cifre pubblicate a Londra 
sul movimento degli scambi con 
l'estero nel mese di gennaio u. 
che il disavanzo della bilancia com. 
merciale è aumentato: in un solo 
mese del 37 per cerito raggiungen. 
do: 60. milioni di sterline, contro 
43: milioni nel dicembre 1939 e una 
media: mensile di 33.56 milioni per 
il 1989. Se il saldo. passivo dovesse 
mantenersi a questo livello — si 
rileva:negli ambienti finanziari lot-' 
dinesi + l'Inghilterra dovrebbe pre- 
pararsi a far fronte, nel 1940, ad 
un disavanzo complessivo di 720 
milioni di sterline, disavanzo che 
potrà essere coperto solo mediante 
la c@ssione di oro e la vendita di 
titoli ‘esteri, dato che sono venute 
‘a mancare completamente le risor- 
se fornite in tempi normali dal 
mercato dei noli e dalle operazioni 
effettuate per conto di terzi, Nel 
1940 l'Inghilterra (tenendo conto 
delle entrate) dovrà trovare alme- 
no 500 milioni di sterline per colma- 
re il deficit della stia bilancia com- 
merciale. Di fronte a questa si- 
tuazione è comprensibile come il 
Governo inglese abbia sospeso la 
pubblicazione dei dati relativi alla. 
bilancia dei pagamenti e decretato 
nel contempo l'obbligo di cessione 
allo Stato dei migliori titoli ame- 
ricani detenuti dai privati. Ma poi- 
chè l'Inghilterra all’inizio delle o- 
stilità, secondo le statistiche uffi- 
ciali disponeva di non più di 1200 
milioni di sterline di valori esteri 
realizzabili, la situazione, a lungo 
‘andare non apparirà .troppo. lieta. 


I cittadini ricordino nelle loro 

‘offerte la. Gioventù Italiana 

‘del Littorio e ne aiutino i vasti 
‘compiti assistenziali. 


jin avvenire maggiormente 


©Bessantavstabilimenti. La polizia ha 
secco da-9.18-p,-c, a 10.92 p. c.i all 


|A IAA ni 7 


(Vita dell'Impero, 


I Duchi d'Aosta prese 


ADDIS ABEBA, 4 

Nella chiesa procattedralo, alla 
presenza delle LL. AA. RR, il Duca 
ela Duchessa d'Aosta, di tutte le 
autorità e gerarchie politiche, ci- 
vili e militari e del corpo consola- 
re al completo, ha avuto. luogo una 
solenne Messa prelatizia, seguita 
dal canto del «Te Deum» per cele- 
brare il primo, annuale dell'elezio- 
ne del Sommo Pontefice Pio. XII 
Ha. officiato il delegato apostolico 
in A, O, I. che ha pure esaltato la 
nobilissima figura del regnante 
Pontefice. 


Il quadro. demografico 


di Addis Abeba 
ADDIS ABEBA, 4 
* Il quadro demografico del 2 mar- 
zo pecat Nati vd, morti 1; matrimo- 
ni. 


ze Armate si‘ èsvolto nella sala del 
cinema teatro del Dopolavoro, il 
«Sabato teatrales con un applaudi- 
tissimo spettacolo d’arte varia. 


pi nana n s 
Vast'ssimi impianti . 
nel territorio di Gondar 
i GONDAR, 4 

Poichè la popolazione dei nativi 
apprezzava, prima della conquista 
italiana, la coltura dci fruttiferi, 
oggi essendosi tale coltura resa in- 
Cispensabile col popolamento na- 
zionale del territorio dell’Amara, 
sono stati eseguiti, a cura degli or- 
gani tecnici del Governo, vari e- 
sperimenti che hanno dimostrato la 
possibilità di ottenere buoni risul- 
tati con impianti gi banane, fichi e 
parzialmente anche di pesche. 

Per assicurare  l’approvvigiona» 
mento della frutta per la popolazio- 
ne nazionale sorio in corso impian- 
ti di imponenti bananeti presso i 
principali centri abitati, mentre sa- 
ranno messe a dimora piante di fi- 
co e di altre frutta. Intanto la col- 
-tivazione delel fragole, delle fave, 
dei eocomeri e di, altri ortaggi in 
‘genere, già in pieno sviluppo, sarà 
inere- 
mentata, 

00 


Piroscafo sreco pericolante 


NEW YORK, 4 
Il piroscafo greco «Makis» di 
2456 tonn, ha lanciato il segnale di 
soecorso precisando la sua. posizio- 
ne a.1000. miglia ad est di Nuova 
York,.s Uh 


I 


130 mila operai tessili 
in scivpero a Bombay 
‘ BOMBAY, 4 


“Hanno iniziato lo sciopero 130.000 
operai ‘tessili, i quali lavorano .in. 


preso grandi precauzioni temendo- 

‘si disordini. Donne téssitrici.!sono 

sdraiate. all'entrata degli. stabili 

‘menti per impedire che gli operai 

possano recarsi al lavoro. 
rv 


Îl concentramento delle truppe 
nel territorio del Kenya 

f LONDRA, 4 

Il Ministero , delle Colonie an- 
nuncia che è ‘stato completato il 
concentramento nel territorio del 
Kenya delle truppe dei Possedi- 
menti inglesi dell’Africa orienta 
{le e centrale. Sei unità motorizza- 
| te della Rodhesia de nord sono 
| giunte nel Kenya dopo un viaggio 
|a circa duemila miglia, Il Mini- 
stero delle Colonie non. precisa la 
| entità delle forze concentrate, la 
cui presenza nel Kenya viene de- 
| finita come una normale misura 
{preceuzionale per la sicurezza dei 
territori africani britannici, (Uni 
ted Press). 


il 


n 


Misure per protengere il niudice 
che condannò i terroristi di Corentry 
3 LEWS, 4 

Enormi precauzioni sono state 
prese dalla polizia per. impedire 
attentati da. parte dei terroristi ir- 
‘landesi contro. il giudice Hum: 
phreys, il quale pronunciò la sen- 
tenza di morte alla Corte di Assise 
di Birmingham contro i due terro- 
risti accusati dell'uccisione di 5) 


nell'annuale dell'elezione di Papa Pio XII 
Esperienze di frutticoltura nell'Amara 


Indetto dal Dopolavoro delle For-|. 


nziano a una messa 


Sharyah, dove l’'idrovolonte sì sa- 
rebbe dovuto fermare, I rottami 305 
no stati rinvenuti dove cerano sta- 
te avvistate chiazze d'olio e la sco- 
perta è stata fatta da una nave a. 
‘vela che fa servizio! costiero nel 
golfo. 

Squadre sono! state sbarcate da 
una neve britannica accorsa sul 
luogo. per: fare ricerche ritenendosi 
possibile che i passeggeri e l'equi- 
paggio se si sono potuti salvare — 
abbiano raggiunto la costa a nuoto 
— essendo l’acqua, molto bassa in 
quella località, e si trovino nell’in- 
terno diretti verso. qualche villag- 
gio isolato. A bordo dell'idwrovo- 
lante erano quattro: passeggeri e 
quattro uomini dì equipaggio, 


a 
Ecatombe provocata 
la un asino bastonato 

“7. (ISTANBUL, 4 

Nel villaggio di Derebasci un asi 
no ha provocato una vera. ecatom- 
be. L'animale; entrato in. ùn cam- 
‘po coltivato, vi mangiava abbon- 
dantementè . ortaggi, quando fu 
sorpreso ce cacciato ‘a. bastonate 
dal proprietario del fondo. Questi 
a sua volta fu assalito dal padro- 
ne, dell'asino, accorso ‘per difen- 
dere il quadrupede, ed ucciso con 
una fucilata. 

La ‘detonazione richiamò sul 
luogo, il fratello dell’ucciso e nu- 
merosi contadini, ma il padrone 
dell'asino, in preda a follia omi- 
cida,. seguitò a sparare, ferendo 
gravemente tre uomini e due don- 
ne ed uccidendo anche il fratello 
della sua prima vittima, La spa- 
ratoria e le grida dei feriti richia- 
marono anche la. madre novanten. 
ne dei due morti e che dinanzi al- 


la tragica scena cadde fulminata, 
cei n 


‘ P DI 
Volumi messi all'indice 
CITTA’ DEL VATICANO, 4 

La Suprema Congregazione del 
Santo Ufficio ha condannato © 
messo all'indice dei libri proibiti 
i due libri di Edmundo Flég dal 
titolo «L'Enfante Prophete», Je- 
sus Raconte parle Juif Entrant. 
Il Papa ha ratificato la delibera- 
zione presa dalla Congregazione, 

dc 


Mentecatto che uccide una bimba 


servendosi d’una lametta 
VENEZIA, 4 

Giunge notizia da Cavarzere di 
un delitto compiuto da un deficen- 
te, il quindicenne Natale Marega. 
Costui, introdottosi stamane nell’a- 
bitazione .della famiglia di Primo 
Morbiolo, che era momentanea» 
mente incustodita essendo il Mor- 
biolo ai campi, mentre la moglie 
si era ‘allontanata per portare, la 
merenda al marito; ‘trovava nella 
|culla:;una: piccina. di; venti mesi, 
\Maria, unica, figlia. dei. Morbiolo..Il 
giovane, provvistosi di una lamet- 
ta. di rasoio, vibrava un colpo al 
collo della piccina e quindi la per- 
cuoteva alla testa con un corpo 
contundente, La madre, rientrata 
poco dopo, trovava la piccina im- 
mersa nel sangue e agonizzante. 
Accorso un medico, riusciva vana 
la sua opera per salvare la bambi- 
na. Il Marega è stato tratto in ar- 
resto, Ai carabinieri ha confessato 
Yatto delittuoso compiuto senza pe- 
rò rendersi conto della gravità del 
fatto, 

sv 
NOTIZIE BREVI 


Ad Ankara in occasione dell’anni- 
versario dell'elezione di Pio XII nella 
cappella dell'Ambasciata d'Italia. è 
stato cantato un solenne Te Deum 
cui hanno assistito Ambasciatore d'I- 
talia con il personale dell'Ambasciata, 
gli Ambasciatori e i membri del Cor- 
po diplomatico estero e tutti gli ita- 
liani di Ankara. 


L'Ambasciatore straordinaria Kato 
proveniente dalla Cina per via aerea 
è arrivato a Tokio per conferire col 
Governo circa la prossima instaura- 
zione del muovo Governo nella Cina 
centrale. 


Ul Ministro della Guerra nipponico 
Bata ha fatto dono di una ricca spa- 
da giapponese all’Ambasciatore d'Ita- 
lia Auriti che sta per lasciare Tokio, 

E’ giunto in Svezia un gruppo di 
una ventina tra deputati e scrittori 
finlandesi che terranno durante il me- 
se un ciclo, di conferenze pro Fin- 
landia. 

Alcuni militari svedesi hanno costi. 
tuito un comitato che fa circolare nei 
reparti dell'esercito per la firma una 
petizione diretta al Sovrano perchè 
espella i comunisti dalle file dell’e- 


‘persone a Coventry. 

Tutte le strade che conducono al- 
la Corte di Assise sono perlustrate 
continuamente da agenti a piedi, in 
bicicletta ed in automobile ed inda- 
gini. vengono eseguite su tutte le 
persone che entrano nella piccola 
cittadina, Alle udienze della Corte 
sarà. permesso, l’entrata solo alle 
persone munite di uno speciale per- 
messo il quale viene rilasciato dal- 
le, autorità locali, 


ampliato. caso: di polini 
Indissussione alle Assise tella Mosella 


s PARIGI, 4 
La Corte di Assise.della Mosella 
| discuterà. fra poco un curioso ca- 
so di poligamia il cui eroe è un 
italiano, del quale. i giornali tac- 
ciono il nome. Costui, stabilitosi 
nella regione, visse maritalmente 
con una donna dalla quale ebbe 
tre bambini che dichiarò come le- 
gittimi, pure essendo già. sposato 
in Italia, Morta l'amante, egli si 
sposò con una terza donna che lo 
rese padre sette volte, non sospet- 
tando chè/la moglie legittima po- 
tesse mai venire a conoscenza del 
fatto. Le sue previsioni dovevano 
rivelarsi sbagliate, La moglie nu- 
mero uno, avvertita, presentò de- 
‘nunzia e il poligamo, dovrà. ora 
presentarsi davanti aì giudici per 
‘essere giudicato, . | 
te 


sercito. 


L'cAgenzia telegrafica belga» annun- 
cia l'evasione. di tre soldati tedeschi 
internati nel forte di Huy. 

A Versaglia il Cohsiglio della Pre- 
fettura ha pronunciato il decadimen- 
to di altri 362 consiglieri municipali 
comunisti del dipartimento della Sen- 
na e Gise e di 35 comunisti eletti nel 
Dipartimento della Senna e Marna, 


Una delegazione lituana parte oggi 
per Berlino dove domani si inizieran- 
to negoziati lituano-gétmanici. 


HI Re del Belgio ha ricevuto stama- 
ne il Generale Denis. Il Primo Mini- 
stro Pierlot ha conferito coi Ministri 
degli Esteri, della Difesa e della Sa- 
lute pubblica, 2 

H «Postimees» informa che, presso 
VUniversità di Tartu è stato assunto 
per il corso inferiore di lingua italia- 
na un secondo lettore nella persona 
del prof. Manlio Maggini, mentre il 
prof. Weiss terrà il corso superiore 
di lingua italiana nonchè la «Lectura 
Dantis» fino allo scorso autunno trat- 
tata dal prof. Anderson, ora. rimpa- 
friato in Germania, 

Il giornzlo «Sevodnia» ha da Kau- 
Las che molti sudditi germanici resi- 
denti in Lituania nella massima par- 
te specialisti, hanno ricevuto l'ordine 
di rimpatriare. 
pre eni Eat SETTI FINRSNE DI CORE LI REI O 
[---@<@<@<@=-@mmmee 
\ 4 
Bollettino meteorologico 


o 
4 febbraio 
Press. | Stato del | l'emper, 
bar. _|uelo e mare| Mass. Min 
dim. | misto, cal, Fi 
staz, | sereno 
dim. | misto 
dim. | sereno 
din. | ser., cal, 
dim. | misto, cal, 
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Trabaccolo di Cher$” 
affondato nella laguna | 
Tutto l'equipaggio salvo: 
VENEZIA, 
Stamane all'alba il trabac 
«Assiduo», del Compartimento 
rittimo di Cherso, proveniente! 
questa località, carico di un'o 
tina di tonnellate di legna da 
dere, giunto .a metà della diga st 
del porto di Lido è stato improW + 
saemente investito da raffiche 
vento, cosicchè il comandante ll 
trabaccolo, Giuseppe Baici, per 
tare che la nave fosse travolta l 
flutti, decise di gettare le ancof 
Sopravvenuta' più tardi la bon @ 
cia, il comandante Baici salnavaf 


gli che si produceva una larga Îl 
la nella parte prodiera dell'«£4 
duo», il quale In breve tempo ® 
fondava. Il comandante Baici el 
cinque — persone. dell'equipagl 


scialuppa e raggiungere la 
ponendosi in salvo. Sul posto sii 

no recati 1 vari mezzi dì salva! 

gio per tentare di sollevare il ti 
baccolo; ma purtroppo: ogni sfo 

è riuscito vano, Il tentativo vell 
ripreso domattita. e mezzo*di fl men 
lombari, Frattanto ‘sono’ stati È @Pppo 
cuperati circa 200 quintali di rece] 
gna che galleggiava sul luogo d avvii 
neufragio, Il trabaccolo è di pi siglii 
prietà dei fratelli Baici di chd ! È 
so, i quali hanno subito un dan "9! 
di circa 100 mila lire, pa 


Nessun incidenil tratt 


alia “Leonardo da Vind + 


Nel Piccolo di domenica 3 col 
abbiamo dato notizia di un I 
incidente nel porto di Sebenico, dî | 
ve un piroscafo italiano proW. 
niente dall’Albania ha urtato, 

sa la nebbia, lo scafo della n 
da guerra jugoslava «Ljublja! 
affondata tempo fa in quelle acdi 
Poichè nella notizia stessa si Pi 
lava del piroscafo «Leonardo 
Vinci», dobbiamo rilevere che | 
sola nave italiana di tale nom 
partiene al Lloyd Triestino, è Ù 
bita alla linea celere Genova-A.0 
e si trova attualmente in nav 
zione tra Mogadiscio e Aden. 
quindi evidente trattarsi di un 4 
rore di trasmissione. i 


COMUNICA]. 
RIPETIZIONI 1. 


co SUOLA ENEND 


AVVISI D'ASTA | 


Il giorno 9 marzo 1940 ore 4 
Trieste, via Coroneo: 16, sala inca” 
i procederà. alla vendita di mobili 
versi, I Cancelliere della R. Preti 


i 7 n GIOLEL 
Buda Goo 
Le migliori marche di alta precisi! 


Prezzi bassi, Acquistansi oro. e È 
lanti, Via Carducci 51. Telefono 60! 


Spesso insospentalo) 


Un grande pericolo della debol 
za renale è che essa spesso pre 
‘piede prima che il sofferente cd! 
sca la causa della sua malattia. 
certi sintomi comuni possono ess | 
facilmente riconosciuti. 

Vertigini, irregolarità: urino!) 
bisogno di alzarsi di notte, 5° 
bupne ragioni di sopettare della li 
bolezza dei reni, 

Tutti questi disturbi scompalli 
con la cura immediata, delle Pill 
Foster per i Reni. Quando que 
ottimo diuretico ha messo a p% 
il vostro sistema urinario, non fr 
più pericolo di cistite; renella 0! 
bolezza della vescica, 5 

Ovunque: L. 7. 
& Dep. Gen. C. Giongo, Mi 
(6/44). Fabbricato in I 


a 
Li 
' 


pfler 


É 


adi Tripo 


È IMICHLER a icona ratti ottoni tti cannitntinzintt È 
I | biglietti 

n Bia 
sono in vendit 


OCULISTA ; 
Prim. Em. Dott. MANZU 


riceve sempre in via Rom& 


Venezia. 
‘Trento. 
Bolzano 


dim. | nebb., cal. 
dim. | misto 

dim.' 
dim. 


misto 
misto 


I resti dell'“Hannibal,, 


rinvenuti sulle. coste dell'Iran 
LONDRA, 4 

La Imperial Ayrwais Co, annun- 
zia che. sono stati rinvenuti i rot- 
‘tari 
lungo le coste ad oriente di. Ras el 
Kum, situato nel golfo dì Ormutz, 
sulle coste meridionali dell'Iran. 
Questa località dista 125 miglia da 


dell’idrovolante - «Hannibal | Gc 


prityl 


dim, | ser, cal. 
aum. 
dim. 
dim. 
dim. 
dim. 
dim. 
dim, 
dim. 
dim. 
din, 
din. 
aum. 


staz. 


ser, m. 
sereno 
cop., m. È 
nisto È | Ù 
ser, cal. tI? 
cop., cal. 
misto, cal. 
con., N. 
cop., M. 
coperto 
cop., m. 
cop., cal. 
ser., cal, 
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ANNUNZI SANITARI 


Prof. MARZIA 
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VIA ROSSINI 14 {ong Via. Rom, 
Telef. 74-24 - Ore 11,90-12,30, 18-% 
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Dr. de NIGOL 
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VIA S. CATERINA N, 5 - Telef. 
Ore: 11-12,30; 18-19,30; signor 
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A quattr’occhi con Pietro Mascagni 


ll mezzo secolo di ‘‘Cavalleria,, 


Un’intervista? - Ritorno alla giovinezza 
Ciò che diceva Verdi - Sigari e «scoponi» 


i I cinquant'anni della «Cavalle 
| ria»?... Ecco un argomento, che in 
| questo periodo preme, incalza sen- 


‘a tregua per straripare nelle tipo-| — 


A grafie, sulle. pagine dei giornali, 
dei libri... le cascate degli inchio- 
stri, i cori, gl’inni, le nostalgie del- 
le innumerevoli penne. 5 ì 

Chi non ha bussato alla porta di 


Pietro Mascagni per chiedergli una|- 


ervista? 
Sappiamo 


la vigilanza delle sue anticamere: al 


«Plazav di Roma, al «Danieli» di | 


| Venezia, dove si è recato per la cin- 
quantenaria esaltazione della sua 
opera immortale. Anzi a Venezia, 
mentre attraversava piazza S. Mar- 
co con pochi amici intimi e con il 
folto gruppo dei suoi agenti, abil- 
| mente distribuiti, incaricati di un 
apposito servizio di... protezione, pa- 


i | recchi giornalisti tentarono invano di 


do È 


‘he 


avvicinarglisi. I colleghi, prima scon- 
sigliati con garbo di andarsene, dopo 
ls inutili insistenze» furono allonia- 
nati con energia, ; 
— Insomma non potete parlargli. 
— Perchè? 7 
— Perchè non Si 
| tratta di un sosia. 

— 0h, questa è bella!... — 
* Non ci credete? Un sosia, un 
maniaco e dobbiamo sorvegliarlo. 5 
ringraziamo della notizia 
Un sosia di Mascagni « 


è Mascagni. 


E gli appostamenti, le telefonate 
al'«Plaza»? Si ripetevano in iutie le 
ore le ansiose richieste e le rispo» 
Ste negative, 

è — Ho bisogno, capite? Debbo par- 
lure con Sua Eccellenza. 

— Niente Eccellenza... 

— Come? 

— Mascagni è sempre il Maestro 
Mascagni. 

— Oh, grazie! Lo sappiamo... 

— Meglio chiamarlo il Maestro 
Mascagni. Ma in questi giorni è as- 
|| sente per tuiti, non riceve nessuno, 
| Ormai non ha più niente da “dire. 


\ | Andate a leggere tutto quello che 


pui) Nei sogn 
of. (E 


(ki 


} sì è scritto. S 
Noi invece ci siamo incontrata 


gi quaztir’occhi con Pietro Mascagni do- 


Vi. 


po una prova della «Cavalleria» al 

| Teatro Reale dell'Opera. 
nai 

‘Abbiamo cominciato a parlare così 

‘al cantore dell’«Iris e dell’«Amico 

Fritz»: 3 i 

(\|— Non desideriamo costringerv 

|@ ripetere ancora una, volta quanto 

avere già detto. La prima giovinez- 

‘za mascagnana, i dubbi, le amarez- 

ze della vigilia, è sogni segretamen- 

| te accarezzati, mentre la vostra bac- 

direttore d’orchestra di una 

{ ‘banda 


fermarli. La ‘vita accompagna 
‘sempre î veri artistì ‘tra le spine o 
nel labirinto delle vicende più stra- 
| ne, più dolorose; che — ricordate 
poi nel tempo della notorietà rag» 
giunta, della’ gloria  posseduia -— 
| sembrano scauurite dalla fantasia del- 
- le romantiche attrattive. 


«Cavalleria» si affucciò nella vo-! 


Strà mente di musicista, ascoltando in 
un teatro di prosa l'atto unico di 
Giovanni Verga. Avevano bandito un 
concorso per un'opera lirica, Nella 
valigia c'erano le pagine del «Rat 
cliff», un melodramma in tre atti 
| concepito con sovrano orgoglio. Bi. 
| sognava scrivere intanto, un’opera in 
Un atto per partecipare al concorso? 
Chissà?... Anche nell'ultimo venten- 
‘nio dell'800 non mancavano le diffi» 
denze attorno ai concorsi. Ma una 
commissione di esaminatori. buro- 
cratì, che di solito dimentica di es- 
| Sere un gruppo di artisti e con cal- 
tedratica sufficienza curva gli occhia 
li imposti dell’acuta miopia sulle 
scolastiche regole del... concorso, 
| potrebbe talvolta scuotere l’innata 


indole, la. prediletta vocazione di-.i 


| nanzi a qualche scintilla improvvisa. 

Così avvenne. Il concorso per un 
‘eleto non è che il fortunato prete- 
sto del destino. Sî presenta, vince, 
serà qualcuno. Nacque «Gavalleria 
tusticana» tra le ansie della giovi- 
nezza creatrice, le incertezze dei li- 

reitisti, costretti dai continui. solle- 

ito mascagnani a scrivere in fretta 

versi della storia di Santuzza e di 
Turiddu, nella gelida stanza di un 
| concorso, monotono e severo come 
tanti altri, dalla rappresentazione 
trionfale di una serata indimentica- 
bile al Teatro Costanzi. 

La melodia di Mascagni salì, spon- 
lanea, irresistibile... verso, il cielo 
limpido di quella splendida sera di 
‘maggio. Il nome di Mascagni diven. 

popolarissimo. Fiorirono nei caf- 
nei salotti, î motti di spirito, le 
olle di Mascagni. Gli eleganioni 
impadronirono anche della petti» 
atura di Mascagni, sorrisero alle 
fidanzate con ci capelli alla Ma 
scagnid. — È 

La febbre muscagnana costituiva un 
aratieristico aspetto dell'anima po- 

olare. Era la febbre della melodia, 
la nostalgia dei melodiosi incanti, 

| ‘lonati generosamente dai ori del- 

i musica: Rossini, Bellini, Verdi... 

mo 

Quante volte fu replicata «Caval- 
leria» nei teatri del mondo intero? 
le repliche nel 1920 superavano le 

cicentomila e dopo altri vent'anni 
olirepassano certo il milione. 

I maggiori interpreti? La vostra 
‘&rata ammirazione è rimasta nel su- 
| berlativo giudizio espresso per i pri- 
Mi due protagonisti: Gemma Be 
cioni, Roberto Stagno. E si compren 
de. Furono questi ìî primi messag* 
geri del vostro canto, della vostra 
gloria; e nel vostro cuore chi potrà 
mai superarli? 

Dopo cinquant'anni di vittorioso 
cammino «Cavalleria» ritorna nel 

| medesimo ambiente del «Costanzip, 
oggi «Teatro Reale dell’Operw. 
 Raccoglierà gli stessi entusiasmi e 
Sentirete intorno l’unanime parteci» 
vazione della gente, felice di ritro- 


dre nei vostri motivi l'ardente slan- 


cio della giovinezza. 

E la giovinezza non vibra soltanto 
| înspirati dalle sette note. 
riconosciamo in tutta la vostra 
ma, alta, vigorosa: nello square 


i che VAccademico ha). 
© dovuto rinforzare da qualche mese |. 


Il Maestro 


do vivo, nelle arguzie sempre pronte 
e rapide... 

Sono passati molti anni dal giorno 
del glorioso battesimo romano? Gli 
anni delle belle donne, dei grandi 
artisti e degli uomini di genio non 


LONDRA, 4 

Il bollettino del Ministero dell'A- 
ria annuncia che un sottomarino 
nemico è stato attaccato a Shilling 
Roads nel pomeriggio di. ieri da un 
apparecchio delle forze aeree bri- 
tanniche ‘e si ritiene sia stato di- 
trutto, L'apparecchio che. era. in 
servizio, di ricognizione, avvistato 
-Il sommergibile in \emersione, lan- 
rciàiccontro diresso quattro:!bombée 
“una(\delle quali: icolpiva il'‘sottoma-. 
rino dietro la torretta. 

Un comunicato annuncia che le 
‘perdite subite dal piroscafo britan- 
nico «Domala» sul’ quale erano 295 
fra passeggeni ed uomini di equi. 
paggio sono 19 ufficiali europei, 36 
“omini di colore appartenenti al- 
l'equipaggio e 45 passeggeri in- 
diani. È 
Il motopeschereccio «Ben Attow» 
affondato vicino alle coste scoz- 
l zesi in seguito ad una violentissi- 
ma esplosione che ha faito saltare 
in aria la nave riducendola in fran- 


la 


uomini che componevano V'equipag- 
gio, Un altro peschereccio è aecor. 
so sul posto, ma non ha-rimvenuto 
che frammenti del'«Ben Attow», 


Apprensioni olandesi 

Si segnala intanto che, in segui 
to all’affondamento della motona- 
ve svedese «Lagaholm» di 2818 
tonn., avvenuto nel Mar del Nord 
del 2. marzo per cause non ancora 
bene accertate i 27 uomini che ne 
componevano l'equipaggio sono 
sbarcati oggivin ‘un porto della 
Scozia, Una. parte di essi era stata 
raccolta dal piroscafo norvegese 
«Belpamela» mentre circa la metà 
ha raggiunto la costa a bordo di’ 
una scialuppa di salvataggio. 


Si apprende anche che la nave 
i olandese «Elriena» ‘è ‘stata bom- 
lragta" aa un aeroplano tedesco 
nel Mar del Nord. Tre superstiti 
sono sbarcati in un porto della 
costa orientale inglese, Essi sono 
stati 36 ‘ore su. una zattera senza 
nessuna, provvista, | 


‘© Altre navi attaccato 


Il. piroscafo olandese  «Aijns- 
troon», di 695 tonnellate, partito 
ieri per Amsterdam dalla Gran- 
bretagna, non è arrivato e si rì- 
tiene. sia affondato. 
| Questa supposizione è avvalora- 
i ta dal fatto che un battello di sal- 
ivataggio e dalcuni relitti che sono 
| stati trovati in mare sembrano ap- 
partenere al piroscafo. Si spera 
cHe l'eouipaggio, che era composto 
di 12 persone, abbia potuto sal 
varsi a bordo di un’altra lancia 
di salvataggio, 

Notizie posteriori segnalano dal- 
‘JAvana-che in quel porto sono 
giunti, a bordo del vapore olande- 
se «Masdam», 26 superstiti del pi-| 
roscafo finlandese «Lilya». Essi 
hanno narrato che la nave venne 


i 
pi 


mentre si trovava a tre ore di na- 
vigazione da Falmouth, È 
Altre informazioni 
che sono entrati nel porto di O- 
stenda, dopo essere stati mitraglia- 
ti da un velivolo tedSsco, due va- 
| pori da carico olandesi. A bordo 
nessuna Vittima. iN 


aeroplani di i gnota nazionalità 
hanno attaccato varie navi olan- 
desi nel Mare del'Nord. Oltre la 
«Elroiera», cinque altre navi sono 
state attaccate e mitragliate.e 
contro la «Riyter» sono state lan- 
ciate tre bombe, Il Governo di O- 
‘landa attende i rapporti. dei ri- 


al 


tumi, Non si hanno notizie dei 9° 


| sullo scontro 


silurata la motte del 27 febbraio! 


aggiungono | 


si contano. Verdi aveva ragione, 
quando ripeteva: 

— Ho l'impressione che Mascagni 
abbia poca volontà di farsi vecchio. 

Il'tempo che passa inesorabilmenie 
vi ha imposto qualche prescrizione? 
Mangiate come un uccellino, la cola 
zione alle 16 precise con un brodo, 
ire forchettate di maccheroni alla 
napoletana, un uovo; pranzate con 
assoluta puntualità alle 23: un bro. 
dino stretto di verdura, un po’ di 
carne bianca, non bevete vino. Però. 
i vostri sigari non li avete abbando- 
nati, rimanete alzato costantemente 


ilfino all’alba, andate a dormire alle 


sei per svegliarvi a mezzogiorno. 

. Le vostre abitudini non sono mu- 

tate, la vostra inspirazione è sempre 

desta. Scrivete una nuova opera? 
Mascagni risponde con un largo 

sorriso: 

.— Vi ringrazio, mì avete riporta- 

to indietro con brillante velocità. 

Non ci resta ora che chiudere la pa- 

reutesi delle memorie e metterci di 


{fronte per... una partita. 


Lo «scopone» l’ha vinto per l'en: 
nesima volta (ecco un numero che 
batte la statistica dei bis della «Ca- 
valleria») l’ Accademico Pietro Ma- 
scagni, 

Era contento, rideva... E ci ha sa- 
lutato, ‘dimenticando la ‘promessa: 
un breve discorsetto, qualche notizia 
sulla nuova opera. 


‘ETFORE ZOCARO 


Nuove voti di rimaneggiamento 


de! Gahinetto Chamberiata 


Gli ebrei soffiano sul fuoco 
LONDRA, 5 

La voce già segnalata da qualche 
settimana conecrnente un rima 
negglamento del Gabinetto ha ri- 
preso consistenza in questi giorni, 
massima dopo la violenta polemica 
suscitata dalle opposizioni al rego- 
lamento governativo per la cessio- 
ne delal proprietà terriera in Pale- 
stina. Gli ambienti ebraici che ve- 
dono nel regolamento un colpo al 
le ambizioni sionistiche non hanno 
mancato di gettare olio sul fuoco 
non venendo meno così alle loro 
tradizioni. 

In certi ar nti parlamentari 
si attende infatti una battaglia vi- 
vacissima per domani in occasione 
della discussione del voto di censu- 
ra proposto dai laburisti per detto 
regolamento, A quanto si dice, i di- 
rigenti delle due opposizioni, sono 
stati interpellati per l'eventualità 
che si decida di formare un Gabi. 
netto di coalizione. Se queste vocì 
dovessero dimostrarsi esatte, si} 
potrebbe attendere la inclusione di 
due laburisti e di un liberale nel 
Gabinetto. 

L'Evening News parlando della 
voce di un possibile ritorno a Mo. 
sca dell’Ambasciatore sovietico 
Maisky, voce che il giornale smen- 
tisce, si domanda perchè a sua 
volta l'Ambasciatore britannico 
non ritorni a Mosca dopo due me- 
si°di assenza da “quella capitale, 

Corre voce 'che ‘l’Ambasciatore 
turco a Londra sarà richiamato 
fra pochi giorni. Non è ‘certo’ se 
egli ‘ritornerà, se sarà sostituito 
G se ‘la sede resterà vacante co- 
me sono vacanti quella britannica 
e quella ifrancese a Mosca. 


spettivi comandanti. per fare i 
passi necessari contro questa gra- 
ve violazione della neutralità olan. 
dese da parte di aeroplani da bom- 
bardamento in alto mare, 


| I superstiti dell’ “Csmed,, 


raggiungono Gothenhurgo 
d STOCCOLMA, 4 
Dopo. tre. giorni di fortunosa na- 


salvataggio, sono riusciti ad appro: 
‘dare dr Gothenburgo sette:supersti= 
ti dell'equipaggio del piroscafo sve- 
deser«Osmed», silurato nel Mare 
del. Nord. Essi hanno riferito che 
un siluro affondò il bastimento in 
meno di un minuto e 13 persone, 
compreso il comandante, perirono, 


ta s s 

L'incrociatore “Hawkins, 
a Montevideo 
MONTEVIDEO, 4 

E? quì giunto l'incrociatore bri- 
-tannico «Hawkins» che reca a bor- 
do il contrammiraglio. Harwood. 
L'inerociatore, si. tratterrà una 
giornata. 


soa 
DICA et ra 
Dichiarazioni di Raeder 
sui diritti di navigazione 
BERLINO, 4 
Im grande rilievo i fogli berline- 
si riportano l'intervista concessa 
dal Grande Ammiraglio Ròder ad 
un rappresentante della «National 
Broadcasting Company». di «New 
York sul punto di vista tedesco ih 
merito alla. guerra navale ed ai 
neutrali, 


Réoder ha sottolineato, tra l'altro, 
che fin tanto che l'Inghilterra non 
tinuncera al suo metodo di blocco, 
la Germania è risoluta ad interdire 
la navigazione nelle acque britan- 
niche anche ai neutrali, 

«Il Reich, ha detto il Grande 
Ammiraglio, non può fare altro che 
consigliare ai neutrali di evitare, 
sull'esempio dell'America, le acque 
dell'Inghilterra», 


E° molto commentata la dichia- 
razione finale del Grande Ammir: 
glio, secondo la quale, nell'intento 
dì secondare ie direttive di Roose- 
velt in fatto di navigazione mer- 
cantile in tempo di guerra, la Ma- 
rina tedesca si studio di risparmia- 
re sempre e dovunque le navi ame- 
ricane. 


e 


Un comunicato belga 


aereo di sabato 
BRUSSELLE, 4 
Il Governo belga ha diramato ai 
i giornalisti il. comunicato seguente 
sull’incidente accaduto . sabato 
scorso; 

i «L'Ambasciatore tedesco a Brus- 
selle' ha visitato stamane il Mini 
stro degli Affari Esteri per comu- 
micargli le spiegazioni del Governo 
germanico. »L’acroplano tedesco 
tornava dalla Francia, dove aveva 
avuto un combattimento con un 
certo numero di aeroplani da cac- 
cia inglesi. Il pilota non si è reso 
lconto che sorvolava il territorio 


di tre avparecchi di tivo inglese, 
egli ha creduto di trovarsi in pre- 
isenza del nemico, Il Governo del 
Reich ha presentato al Governo 
belga le espressioni‘del suo since- 
imo rincrescimento, dando Vassicu- 
razione che, le istruzioni che proi- 
biscono il sorvolo sui territori neu- 
ltrali saranno energicamente con- 


All'ultima ora si apprende che lfermate. L'Ambasciatore ha fatto 


sapere che il Governo tedesco è 
pronto ad esaminare. immediata- 
mente qualsiasi domanda di inden- 
mità fosse presentata dal Governo 
belga», 

‘’ Sì apprende in circoli politici so- 
litamente» bene informati ‘che “il 
Belgio si propone di chiedere un 


vigazione a: bordovdi unwlancia ‘di 


belga. Avendo scorto una pattuglia’ 


iîndennizzo per è danni morali e 
materiali sofferti in seguito all’in- 
cidente dell'altro ieri nel quale, co- 
me si ricodderà, un aeroplano da 
caccia belga venne abbattuto da 
un apparecchio tedesco. 
Il ‘Ministero della Difesa ha ri- 
fiutato di smentire o. confermare 
la notizia secondo cui tre militari 
tedeschi internati a Fort Huy nei 
pressi idi Liegi sono riusciti. a. fug- 
ire;e intentare in Germania (Uni 
ted' Press). ; #6) 
DIGITI) , 

a folla ebraica di Tel Aviv 
attacca a sassate la polizia 
GERUSALEMME, 4 

Le manifestazioni degli cbrei con- 
tro la legge che proibisce le ven- 
dite dei terreni arabi agli îsraeli- 
ti hanno assunto particolare vio- 
lenza a Tel Aviv, dove la folla ha 
attaccato la polizia, I manifestanti 
si sono raccolti nei pressi della 
grande sinagoga, dietro una specie 
di barricata, dalla quale hanno co- 
minciato a scagliare sassi contro la 
polizia, che ha dovuto eseguire al- 
cune cariche per sloggiarli e di- 
sperderli. E? stato ordinato il co- 
prifuoco e tre giornali israeliti so- 
no. stati sospesi, La popolazione 
araba si mantiene tranquilla. 


La provananda comunista clandestina 


sulla Metropolitana di Parigi 
PARIGI, 4 

La Prefettura di polizia ha con- 
dotto a termine un’inchiesta sulla 
propaganda comunista clandestina 
esercitantesi sulla ferrovia. metro- 
politana della capitale mediante il 
deposito di stampati sovversivi nei 
vagoni della rete. Un’apposita or 
ganizzazione, Cirétta da un ex re- 
dattore del soppresso organo mo- 
scovita Humanité, raccoglieva a ta- 
le scopo quote periodiche tra gli 
operei delle febbriche. della peri- 
feria, La polizia ha sequestrato ma- 
teriale tipografico ed . un'edizione 
completa dell’Ilummanité ed ha ar- 
restato 29 membri dell’organizza- 
zione deferendoli all'autorità mi- 
litare, 


Una contrallazione del “Paris-Soir, 


sequestrata a Brusselle 

BRUSSELLE) (4, 
Le Soîr annuncia che il 'Tribuna- 
le di Brusselle ha fatto sequestrare 
i una contraffazione del giornale Pa- 
ris Soir, La pubblicazione, che pre- 
sentava la stessa disposizione ti- 
pografica del giornale francese, Ve- 
niva distribuita, per propaganda a 
vantaggio di uno Stato belligerante, |, 

negli ambienti comunisti, 
001 3 


Senole nei sobborohi di Londra 


chiuse per mancanza di carbone 

LONDRA, 4 
La mancanza di carbone continua 
in varie parti dell'Inghilterra, Lo 
Evening News scrive che in certi 
sobborghì di Londra si sono dovu- 
té chiudere temporaneamente le 
scuole per mancanza di riscalda- 
mento. Ancora oggi un funzionario 
del Dipartimento ‘ dell'educazione 
della Contea di Middlesex, che ab- 
braccia anche una parte di Londra, 
ha dichiarato che durante le ul 
time tre o quattro settimane do 


lca una dozzina d' scuole hanno do- 
lvuto essere chiuse per uno o due 
giorni per mancanza di combusti- 
bile, 


00 


Un sanguinoso incidente 


alla frontiera bulgaro-:romena 
È i BUCAREST, 4 
Un incendio in prossimità della. 
frontiera romeno-bulgara è avve- 
nuto la notte scorsa. Una banda di 
comitagi ha attaccato il posto del- 


Come Berlino segue 


la controversia per il carbone 


Una azienda senza «réclame» è come una casa vuota: manca ogni desiderio di entrarvi 


L’energico tono della nota di protesta italiana 
rilevato dalla Wilhelmstrasse e dalla stampa 


BERLINO, 4 

La protesta italiana & Londra è 
pubblicata testualmente e con un 
certo ‘risalto dai giornali serali ber- 
linesi, che Vavevano preannunciata 
nei giorni scorsi, senza tuttavia e- 
sprimersi sulla controversia fra 
Roma e Londra, come del resto si 
erano mantenuti riservati gli am- 
bionti ufficiosi del Reich. 


Atto d'accusa 


Alla consueta conferenza della 
stampa estera alla Wilhelmstrasse, 
ci si è limitati, oggi, a rilevare Ve- 
nergico tono della nota italiana, ac- 
dennando anche alla possibilità che 
la questione del carbone, e in ge- 
‘ierale del controllo marittimo e- 
sercitato inesorabilmente dalle for- 
ge navali alleate, possano determi- 
nare un peggioramento delle rela- 
gioni italo-inglesi, 

Mentre miunca ancora una quia 
Iungque valutazione della stampa te- 
desca, mette conto, comunque, ri- 
levare che il corrispondente da Ro- 
ma della Borsen Zeitung attribui 
sce ‘al documento: un'importanza 
assai superiore a quella di tutti gli 
dliri documenti del genere ammuc- 
ohiatisi durante gli ultimi mesi ne- 
‘gli archivi|del Foreign Office poi- 
Ché, prendendo le mosse della spe- 
cifica questione del carbone, la no- 
ta investe l'assieme delle violazioni 
e dei soprusi commessi dall’Inghil- 
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La lotta aereo-navale nel Mare del Nord 


Continuano senza soste le perdite 
delle flotte mercantili britanniche e neutre 


Un sottomarino dato per distrutto da Londra 


le guardie di frontiera di Filicadi 
in Dobrugia. Nello scontro sono 
rimaste ‘gravemente ferite due 
guardie di frontiera romene, men- 
tre due comitagi sono rimasti uc- 
cisì, 

«La commissione mista bulgaro- 
romena per gli incidenti di fron- 
tiera si è supito riunita allo sco- 
po di stabilire le responsabilità, in- 
dennizzare le parti danneggiate e 
dichiarare chiuso l'incidente; 


{Tpettoli della “ForatkjRowaneasca, 


passati ad una società tedosca 
BUCAREST, £ 
Il comitato finanziario tedesco 
ha concluso oggi le trattative. per 
il passaggio sotto. il suo controllo 
dell’azienda petrolifera «Romanea- 
sca» di Ploesti. L'affare è stato con- 
Cìuso mediante il pagamento da 
parte dei tedeschi della somma di 
Un milione e mezzo di dollari, La 
nuova società petrolifera tedesca 
‘possiede 38 pozzi di petrolio in at- 
tività di sfruttamento. 


Il fronte nazionale szizzero 


BILE: 4 Gira x 
ha deciso i' proprio scioglimento 
© BERNA, 5 
Il Fronte nazionale ha deciso di 
Propria iniziativa di sciogliere la 
organizzazione, E* stato intanto 
scarcerato l'avvocato Tobler, capo 
del Fronte nazionale, ch’era stato 


incarcerati alcuni giorni fa, 


ot 


— } 
La Turchia non devia 
Verso pericolose avventure 

ANKARA, 4 

Il Cumhuryct, commentando l'ul 
timo, discorso del Presidente del 
Consiglio, osserva che lo scopo di 
coloro che vogliono creare un'at- 
Mmsfera dì inquietudine è quello di 
guadagnare soldi o di fare deviare 
la Turchia dalla via che si è trac- 
ciata, Il Presidente del Consiglio, 
continua il giornale, ha ricordato 
la necessità ed il dovere di non 
farsi strumento dell’una o dell’al- 
tradi queste intenzioni, 

Il quotidiano Aksam scrive che 


| dalla Turchia repubblicana si può 


attendere una politica franca e lea- 
le, ma non che si gettì in avven- 
ture, 


6 4 tore 


Un attentato all’ Avana 
contro il col. Batista 
AVANA, 4 
Vari colpi di rivoltella sono stati 
esplosi da un'automobile in corsa 
contro gli ufficiali del comitato 
elettorale che sostiene la candida- 
tura del colonnello Batista, che in 
quel momento era assente, Un im- 
piegato è rimasto ucciso e un'al 
tro, gravemente ferito, 


nni 


7 FASE 
Uenosito d'armi scoperto a Belfast 
BELFAST, 4 

La polizia ha scoperto questa 
sera un deposito di armi e muni- 
zioni' dell'Esercito repubblicano ir- 
landese, catturando una mitraglia- 
trice, rivoltelle, pistole automati- 
che e numerosi caricatori, nonchè 
importanti documenti della pro- 
paganda illegale, Tre persone so- 
no state arrestate. 


son 


24 case che sprofondano 


in un rione di Shenandoch 
; NEW YORK, 4 

Ventiquattro edifici della città 
di Shenandoah stanno lentamente 
sprofondando nel terreno in se- 
guito al franamento di alcune gal 
lerie delle antiche miniere di car- 
bone, Circa. quattromila persone 
hanno dovuto mettersi in salvo, I 
danni materiali si fanno ascendere 
a mezzo milione di dollari, 


terra a danno del commercio e del 
traffico mondiali, 

Si tratta, secondo il aorrispon- 
dente, di un vero e proprio atto dî 
dccusa cui i governanti britannici 
dovranno rispondere esquriente- 
mente, & meno di non voler essere 
bollati di pirateria. E l'Italia, di- 
fendendo è propri diritti, difende 
anche quelli di tutti gli Stati non 
coinvolti nel conflitto in occidente. 
La velata minaccia di una denun- 
cia dell'accordo del 1938 darà sem- 
‘pre, secondo il. corrispondente, 
riflettere & Londra, dove ci sì de- 
ve. ricordare delle. gravi difficoltà 
causate all'Impero britannico nel 
Mediterraneo e nelle ampio zone a- 
rabiche e africane dalla tensione 
italo-inglese ai tempi della campa- 
gna abissina e del successivo pe- 
riodo, 

Insomma, per è corrispondenti 
dell'organo ufficioso della Wilhelm 
strasse, la nota italiana è un docu- 
mento «storico» che pone VInghil- 
terra dinanzi al dilemma dì atte- 
nersiì agli accordi conclusi e alle 
norme del. diritto internazionale, 
oppure di assumersi la responsabi- 
Utà per tutte le conseguenze che 
prima 0 poi dovranno derivare dal- 
la decadenza del famoso patto pa- 
squale, unica base su cui posano È 
rapporti fra î due Imperi. 


Orizzonte burrascoso 


E? molto verosimile che a tarda 
sera o domani si avrà un com- 
mento ufficioso sull'attuale con- 
troversia italo-inglese, Ad ogni 
modo riteniamo che quanto abbia- 
mo riferito risponda con sufficien- 
te ampiezza e chiarezza al'‘pensie- 
ro degli ambienti responsabili te- 
deschi la cui tesi al riguardo delle 
norme create ed imposte dall’In- 
ghilterra per l'applicazione del 
blocco collima colla tesì sot. ata 
dall'Italia. SE 

Difatti Vazione diplomatica te- 
desca svolta nei Paesi neutrali 
marittimi ha sempre mirato a 
spingerli ad una comune decisa 
ribellione contro î metodi britan- 
nici. În definitiva la guerra dei 
sottomarini e delle mine al navi- 
glio neutrale non vuole essere al- 
tro che un mezzo più persuasivo 
dei ragionamenti ad agire in tale 
senso. Senonchè gli Stati interes- 
sati che sono in linea principale è 
mordici non hanno, per ovvie ra- 
gioni, abbastanza fiato in gola per 
farsì ascoltare a Londra e soprat- 
tutto — come gli ufficiosi nazio- 
malsocialisti, giornalmente deplora- 
no — non nascondono le loro sim- 
patie per gli occidentali auguran- 
dosene la vittoria. 

Intanto a parere degli ufficiosi 
tedeschi regna melle Potenze occi» 
dentali un ‘orescente disorienta» 
mento ‘sugli scopi della guerra; 
anzi a detta di taluni si sarebbe 
fatta strada la persuasione di non 
vincere da soli il Terzo Reich, Di 
qui è tentativi di forzare la mano 
ci neutri in un modo o nell'altro; 
ad esempio, secondo l'opinione 
espressa da Silex nella D. A, Z, 
anche all’Italia, all’Olanda, alla 
Danimarca e al Belgio si nega il 
permesso di libera importazione 
degli oliù minerali; alla Norvegia 
si limita la sovranità delle sue 
acque territoriali e via dicendo. 
L'autorevole ufficioso vuole insom- 
ma dimostrare che ogni neutro 
viene sottoposto alla tirannia del- 
la. Goranbretagna. Conclusione: 
c'è molta carne al fuoco e nuove 
complicazioni si profilano sul bur- 
Tascoso origzonte curopeo. 

Fra l'altro Vattenzione si volge 
nuovamente sull’Oriente ove con- 
tinuano i concentramenti di trup- 
pe alleate al comando del Gene- 
rale Weygand. Non si esclude în 
certi ambienti berlinesi che gli oc- 
cidentali pensino seriamente di 
passare all’azione. în quel settore 
prima che VUnione sovietica ab- 
bia avuto ragione della Finlandia, 


MASSIMO CAPUTO 


urti 


I comunicati 
s BERLINO, 4 
Il Gran Quartiere Generale an- 

nuncia: 

«Fra la Saar e la foresta del Pa 
latinato, una nostra pattuglia ha 
catturato 7 prigionieri. Nella motie 
dal 2 al 3 marzo la nostra aviazio- 
ne ha continuato i suoî voli di ri- 
cognizione sulle coste orientali bri- 
tamniche e sulla Francia orientale, 
Apparecchi isolati dell'avversario, 
provenienti dal Golfo germanico e 
volanti a grande quota, hanno sor- 
volato la Germania nord-occidenta- 
le. Un apparecchio britannico ha 
sorvolato la frontiera germanica- 
danese. 


Apparecchi da caccia germanici 
che sorvolavano la zona di frontie- 
r@& si sono scontrati, neì pressi di 
Diedemhofen, con. apparecchi da 
caccia francesi; sì sviluppava un 
combattimento fra quattro «Mes- 
serschmit» tedeschì e 18 «Morane» 
francesi. Dato Pabbattimento di un 
apparecchio francese, gli alti, mal- 
grado la loro tripla superiorità nu- 
merica, abbandonavano la lotta. 
In seguito ad uno scontro aereo 
con tre caccia francesi, un nostro 
apparecchio «Heinkel» è dovuto 
atterrare in piena linea nemica nei 
pressi di Metz. L'equipaggio ha în- 
cendiato l'apparecchio, Due mem- 
bri dell'equipaggio, dì cui uno gra- 


vemente ferito, riuscivano & rag: t 


giungere le nostre linee ‘attraver- 
sando le linee francesid, 
PARIGI, 4 

Il bollettino di stamane delle Ar- 
mate francesi reca: 

«Notte relativamente calma su 
tutto il fronte. Due dei nostri posti 
ad est della Mosella hanno respin- 
to un aitacco locale. Le ultime 
giornate sono state caratterizzate 
da una recrudescenza di attività 
degli elementi di contatto e delle 


pattuglia di ricognizione su tutto 
il fronte tra il Reno e la Mosella, 
Nella giornata del 3 marzo si sono 
avuti numerosi combattimenti ae- 
rei, nel corso dei duali due appa- 
recchi da caccia nemici sono stati 
probabilmente abbattuti. Tutti è 
nostri equipaggi sono rientrati alle 
loro basi. Un apparecchio da rico- 
gnirione germanico. è stato abbat- 
tuto dall’aviazione britannica nella 
zona degli avamposti. 


Il ‘bollettino serale del Comando 
francese dice; 


«Attività ridotta nel corso della 
giornata», 
—t01— 


Il Giappone incrementa 


n » spiga 
la produzione dei combustibili 
TOKIO, 4 

La questione dei combustibili, e 
specialmente. quella dei riforni- 
menti dei carboni che per il Giap- 
pone, come per ogni altra Nazione 
moderna, è di vitale importanza 
sia per il consumo interno sia per 
l'industria di guerra, è venuta \al- 
l'ordine del giorno al Consiglio di 
Gabinetto, il quale ha esaminato 
e approvato due importanti schemi 
di progetti di legge presentati dal 
Ministro dell’ Industria e Commer- 
cio, 

La situazione per il rifornimento 
di combustibile non è tale da de- 
stare preoccupazione nel Giappo- 
ne; dato che possiede giacimenti 
carboniferi nelle isole dell’arcipe- 
lago del. nord della penisola «di 
Sakhalin e che oggi può sfrut- 
tare le miniere di carbone della 
Cina che si trovano sotto il suo 
controllo. Al momento attuale, pe- 
rò, il Giappone non produce tutto 
il fabbisogno di combustibile ed è 
costretto, ad importarne, Ora la 
minaccia dell'embargo da parte de- 
gli Stati Uniti, le difficoltà perio- 
dicamente ricorrenti che le auto- 
rità sovietiche oppongono alle Com- 
pagnie nipponiche Ib quali lavora- 
no nel settentrione della penisola 
di Sakhalin, e la minacciata in- 
tensificazione del controllo sul con- 
trabbando di guerra da parte bri- 
tannica in Estremo Oriente, han- 
no spinto il Governo a prendere in 
proposito provvedimenti di notevo- 
le portata nel quadro di quella au- 
tarchia che il Giappone sta con- 
quistandosi nei vari settori della 
economia, ‘onde fronteggiare la 
‘guerra economica. delle grandi de- 
‘mocrazie anglosassoni, I due prov- 
vedimenti riguardano l'uno l'in- 
cremento della produzione del car- 
bone fossile e l’altro quello del car- 
bone di Iegna., In complesso il pia- 
no proposto dal Ministro dell’In- 
dustria e Commercio prevede uno 
stanziamento da destinarsi a tale 
scopo nella. misura. di. 83.600.000 
quintali, di cui 22 milioni da desti 
narsi come contributo. per inco- 
raggiare la produzione,. quasi 45 
milioni per sussidiare le compagnie 
che si occupano del commercio del 


carbone, nonchè circa 17 milioni. 


per l'apertura di nuove miniere e 
pozzi. Contemporaneamente, il Mi- 
nistro ha presentato un progetto 
di legge per l'ammasso e la. ven- 
dita del carbone, che ha ottenuto 
il consenso del Gabinetto. Questi 
provvedimenti saranno quanto pri- 
ma presentati alla Dieta, Sarà isti- 
tuito inoltre un controllo sulla ven- 
dita e sulla.distribuzione della ben- 
zina, 
to 


La navigazione sullo Yangtsè 


mon sarà riaperta dai nipponici 
TOKIO, 4 
Il Ministro della Guerra, Gene- 
rale Heta, parlando durante la se- 
duta della Commissione del bilan- 
cio della Camera, ha detto che la 
navigazione sul fiume Yangizè non 
sarà riaperta fino a quando «terze 
Potenze non cesseranno di ostaco- 
lare aggressivamente le operazioni 
militari giapponesi». Ha aggiunto 
che le comunicazione fatta nel me- 
se di dicembre all’Ambasciatore 
degli Stati Uniti che il Giappone 
intendeva riaprire lo Yangtzè alla 
navigazione era una dichiarazione 
unilaterale non impegnativa per il 
Giappone, (United Press). 


Sette ‘anni di New-Deal 


Bilanci che non vanno d'accordo 
NEW. YORK, 4 

Nella ricorrenza del settimo an- 
miversario dell'avvento alla presi. 
denza di Roosevelt, i giornali fan- 
no il bilancio dell'esperimento del 
New Deal. I commenti a tale bilan- | 
cio variano a seconda delle ten. 
denze dei singoli organi dì stam: 
pa e dei gruppi politici ed econo 
mici che essi reppresentano, Men: 
tre gli amici del Governo.esaltano î 
risultati raggiunti in questo setten- 
mio, specie nel campo delle provvi. 
denze sociali, gli avversari dipin- 
gono & fosche tinte la situazione 
‘attuale e che è andata nei sette | 
anni progressivamente peggioran» 
do fino a raggiungere, secondo es- 
si, il disastro odierno. Essi parlano 
di catastrofe del debito pubblico, 
che ha raggiunto la cifra di 43 mi 
liardi di dollavi, rilevano come il 
deficit del bilancio sia in continuo 
aumento, come il numero dei di. 
soccupati sia dì 10 milioni, ecc. 

In un discorso pronunciato oggi 
a New York, il senatore Taft ha 
detto di ritenere che il Presidente 
Roosevelt non condividerebbe sin- 
ceramente il desiderio del popolo 
americano di rimanere estraneo al 
la guerra europea ed ha ammonito 
i partigiani del Presidente che una 
partecipazione degli S. U, alla guer- 
ra, significherebbe, con maggior si 
curezza, la distruzione della demo- 
crazia americana anzichè la distru 
zione del nazismo. Circa la poss 
bilità di una rielezione di Roose- 
velt alla Presidenza, il New York 
Herald Tribune interpreta il silen 
zio del Presidente di fronte alle | 
vocì che corrono un po’ dovunqui 
circa la possibilità di una sua ter 
za nomina, come un'adesione di 
Roosevelt alla sua possibile can- 
didatura, 

Il Presidente Roosevelt ha pr 
sentato l'inizio dell'ottavo ann 
della sua presidenza assistendo e 
‘una sacra funzione nella  Catti 
drale di S. Giovanni, insieme all 
famiglia e a tutti i membri d 
Governo ed ai capì democratic 
delle due Camere. 


eni L 


n se Go 
Il Primo Minisro egiziano 
ritorna in volo al Cairo 
CAIRO, 4 
Il Primo Ministro Alì Maher 
scià ha fatto ritorno in. aero; 
no al Cairo col Ministro della D; 
fesa e quello dei Lavori Pubblici 
scortato da undici apparecchi mi: 
litari, Erano ad attenderlo Ministri — 
e gran numero di personalità po-. 
litiche e militari, Egli è stato ri 
vuto in udienza dal Sovran 
giornali annunciano che il Pri 
Ministro farà prossimamente un 
viaggio nelle provincie del (Bassi 
Egitto. 


I firmatari del palo di Saadala 
non terranno alcuna riunione. 


Saabadab, ue 
È - sk 
Materiale ferroviario 
acquistato dalla Turchia 
CAIRO, 4 
Il corrispondente dell'Aram da 
Istanbul, scrive che il Governo tur- 
co avrebbe ordinato in Inghilterra. 
un ingente quantitativo di m: 
riale ferroviario per il valore 
milioni di lire sterline e che parte. 
di tale materiale, già arrivato in. 
Turchia, è stata destinata alle 
nee che collegano la Turchia c i 
PIrak e Iran. d 
I 


La Svezia isolat: 
da ina barriera di ghiaco 
STOCCOLMA, 4 
Da sei giorni la Svezia è di nuo- 
vo isolata dal Continente perch 
nonostante gli sforzi ed ì rischi 
gravi danni alla carena i fe: 
boats addetti al traffico Trelleb 
Sassnitz non riescono a superare 
la barriera di ghiacci che si este a. 
de per parecchi chilometri dalla. 
sta svedese verso quella tedesca, 


Sciagura provocata dalpanico 


SCIANGAI, 4 Fx 

Quasi tutti i 300 occupanti. 
vaporetto che navigava sul fun Le 
Yung sono annegati in seguito ad | 
un capovolgimento della imba 
zione. La sciagura è stata provo- 
cata dal panico che invase i pas- 
seggeri alla vista di aeroplani 
giapponesi, panico che ha anchi 
ritardato di tre ore Vopera di sal- 
vataggio. 


ni 


Per la spedizione nel Regno di piccoli 


quantitativi di merce non eccedenti il 
neso di grammi 1000 avvaletevi del 


SERVIZIO DEI | 
PACCHETTI POSTALI 


I pacchetti postali hanno corso con la stessa solleci- 
tudine delle corrispondenze epistolari e sono recapitati 
a domicilio. 


- Tassa di francatura: Centesimi 30 


per ogni 50 granmmi, 


col minimo di L, 1.20. 


Possono essere spediti in via ordinaria ed in racco- 


mandazione, con assegno, con ricevuta di ritorno, per 
via aerea e con espresso, mediante l'aggiunta delle 


relative sopratasse. 


I pacchetti raccomandati, inoltre, possono essere 

assicurati fino a L. 1000 presso l’Istituto di Previdenza 

per i postelegrafonici, mediante il pagamento della 

tassa di L. 1 fino a L. 200, e di centesimi 25 per ogni 
100 lire o frazione di 100 lire in più, 
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CRONACA 


I Buoni del Tesoro 


182 milioni sottoscritti 


nella provincia di Trieste 


Le cifre relative alla sotto- 
serizione dei Buoni del Tesoro 
1949 indicano la brillante par- 
tecipazione della nostra Pro- 
vincia all'operazione. 

I dati pervenutici. segnano 
122.302.000 di lire in contanti 
e 60.095.000 di lire in conver- 
sioni. 

Im complesso si tratta di ol- 
tre 182 milioni di lire che la 
nostra Provincia ha offerto al 
Tesoro dello. Stato per far 
fronte alle particolari esigenze 


{ coni 


verse forme assistenziali del Regi. 
me che dagli assegni familiari al 
tratto collettivo costituiscono i 
cardini su cui poggia la civiltà del 
nuovo Impero del lavoro. 

Dopo aver accennato ai provve- 
dimenti che si attendono dalla riu 
nione del Comitato corporativo 
centrale ‘convocato per il giorno 9 
marzo per volere del Duce, con una 
sintesi indovinatissima ha ricorda- 
to i Caduti della. grande guerra e 
quelli per ia conquista dell'Impero 
e della Spagna, esaltando il loro 
eroico sacrificio e inneggiando alle 
future viztorie dell'Italia imperiale. 

I dodicimila lavoratori alla fine 


della preparazione militare e 
dell’organizzazione autarchica 
della Nazione. 


La “Stockholm, 


serà varata domenica 

ci Cantiere di Monfalcone 
MONFALCONE, 4 

La mattina di domenica pros- 
sima sarà varata al Cantiere 
di Monfalcone la «Stockholm». 

La prima parte della grande 
ricostruzione è compiuta; Con 
un tempo da primato, in meno 
di un anno di lavoro, il nostro 
potente cantiere ha rifatto Vo. 
pera distrutta dal fuoco nel 
gennaio del 1939, otto mesi do- 
po il primo varo avvenuto il 
29 maggio 1938. Come allora, 
oggi, la nave sì alza superba 
sullo scalo dominando il can- 
tiere con le sue lince maestose, 
piene di forza e di slancio. La 
ricostruzione della «Stockholm», 
che sarà la più grande motona- 
ve in servizio sulla rotta Nord- 
Europa - Nord-America, costi- 
tuwisce sotto diversi aspetti, un 
decisivo passo avanti nel campo 
delle costruzioni navali. La na- 
ve ha dieci ponti, di cui sei 

i estesi per tutta la lunghezza del- 

lo scafo. Come è naturale, dato 
il rapido progredire della scien- 
zu meccanica, tecnica e in gene- 
re delle costruzioni navali, la 
nuova «Stockholm» rappresen- 
terà un progresso su quelle che 
sarebbero state des qualità. della 
precedente. Ancora una volta il 
nostro grande cantiere, la cui 
fuma è stata anche recentemen- 
te riconfermata’ all’estero, ha 
dato prova di una organizzazio- 
ne e di un’attrezzatura modello. 

La nuova nave è sorta come 
per incanto, nel rapido -susse- 
quirsi del lavoro, bella e pos- 
sente, come quella che si alzava 
nel maggio di duc anni fa, pron- 
ta per il varo al quale. avevano 
presenziato S. A. R. la, Princi- 
pessa Ingeborg di Svezia e S. 
A. R. il Duca di Spoleto. 

Rapidamente sì vanno: com- 
pletando, in questi giorni, è pre- 
parativi per il varo dell impo- 
mente nave della Svenska Ame- 
vika Linien ‘di Goteborg, varo 
che, come fu il precedente, sarà 
un avvenimento sia dal punto di 
vista tecnico che da quello 
navale. 


Dodicimila favoratori dei G.R.D.A. 
a rapporto a Monfalcone 


Tori il segrétario dell'Unione dei 
lavoratori dell'industria di Trieste, 
accompagnato dal capo dell'Ufficio 
sindacale, dal capogruppo della ca- 
tegoria e dal delegato di zona, con- 
tinuando le sue visite negli stabili- 
menti si è recato ai Cantieri di 
Monfalcone. 

Sin dalla mattina, ricevuto dal- 
amministratore delegato Augusto 
Cosulich e da tutti i dirigenti, ha 
particolarmente visitato i reparti 
ci lavorazione soffermandosi in 
quello navale, dove ha avuto la pos- 
sibilità di constatare l'efficienza te- 
cnica e produttiva delle maestran- 
ze attraverso le navi in'costruzio- 
ne sugli scali e in allestimento, nel 
reparto elettromeccanico, in cui si 
eseguono particolari lavorazioni e 
operazioni di collaudo dei motori; 
e nei. reparti aeronautici che in 


modo tangibile ad affermare la po- 
tenza e l'urgoglio della nuova Ita 
lia di Mussolini, 

Ovunque è stato accolto da vivis- 
sime acclamazioni al Duce, speciah 
mente quando egli sì soffermava 
in affabile colloquio con i lavorato 
ri e con i diversi fiduciari e corri. 
spondenti di reparto, 

‘Perminate ‘le visite di carattere 
tecnico, Utimperghe' ha voluto es- 
sere anche vicino ai lavoratori du. 
rante la refezione. Infatti si è por- 
tato prima all’Albergo operai e poi 
ato i due refettori, interes- 
vivamente di quest’impor- 
Ssistenziale. 
rergigio, dopo le visite il 

Utimperghe ha voluto 
e il saluto:a tutta la mae- 


porgi 
stranza. 

Nel va: 
tiere na 
delle magnifiche navi in cortruzio. 


mo piazzale del Can- 
ile, di fronte alle prore 


hten dai vari reparti, è 
ponente massa dei do- 
oratori e ha accolto il 
segretario dell’Unione con acclama- 
«ioni al Duce, che ha dato ai me- 

rgici di Monfalcone la sicurez- 
za di conìinuità di lavoro. 

Dopo brevi naroie di presentazio- 
mo del delegato di zona, Utimper- 
ghe ha portato a tutti il saltito del 
Prefetto e del Federale ponendo in 
evidenza la continua opera che es- 
si compiono nelli’nteresse delle ca- 
ter lavoratrici. 


Ha invitato quindi i presenti a 
rive! 


un commosso pensiero al 
vi gellArsia caduti sul Ja- 
Enro nell'adempimento. del proprio 


questo cantiere contribuiscono ins 


delia riunione hanno ancora sosta- 
to nel piazzale acclamando a gran 
voce e inneggiando alle fortune 
dell’Italia e al Duce del Fascismo, 

Prima di lasciare Monfalcone il 
segretario dell'Unione si è recato 
alla sede della delegazione di zona, 
dove ha tenuto il rapporto ai diri- 
genti sindacali. 

Il delegato di zona ha fatto una 
succinta relazione circa l’attività 
svolta prospettando i problemi ri- 
guardanti le diverse categorie. Do. 
po di che hanno parlato molti ca- 
merati ai quali ha risposto il se. 
gretario dell’Unione impartendo: le 
opportune direttive circa attività 
da svolgere. 

eee 


Nel Curatorio 
del Museo Revoltella 


Il Podestà ha nominato membri 
del Curatorio del Musco di belle 
arti «Revoltella», l’architetto 
comm. Arduino-Berlam e lo scul- 
tore cav. Marcello Mascherini, in 
sostituzione del cav. uff. Adolfo 
Cecchi ‘e del cav. prof, Eligio Fi. 
nazzer-Flori, dimissionari, ai qua- 
lî ha espresso il suo compiaci- 
mento per l’opera da loro pre- 
stata. 


Il presidente del Dopolavoro 


provinciale 
alle manifestazioni di Tarvisio 


Alle varie manifestazioni della 
«Giornata della neve», che ha avu- 
to luogo domenica a Tarvisio, ha 
partecipato pure il presidente del 
Dopolavoro provinciale. prof, An- 
tonio Palin, accompagnato dal se- 
gretario provinciale, Il Presidente 
‘ha presenziato allo svolgimento 
delle. gare sciatorie maschili e 
femminili organizzate dal Dopo- 
lavoro Cooperative Operaie, espri- 
mendo quindi aj dirigenti del Do- 
polavoro provinciale ed ai dirigen- 
li del Dopolavoro Cooperative Ope- 
‘tale la sua viva soddisfazione per 
la'tiuscita e la perfetta otganizza- 
zione della manifestazione, Il pre- 
sidente ha preso parte a' tutte le 
manifestazioni ‘in programma ed 
ha assistito anche alle esibizioni 
dei complessi bandistici e corali, 

Al Dopolavoro «Crda» di Monfal. 
cone, che ha partecipato al radu- 
no col maggior numero di dopola- 
voristi, è stato assegnato il premio 
del Dopolavoro provinciale, consi- 
stente in un piccolo. gonfalone, 

I fotografi dilettanti che hanno 
assunto le varie fasi delle manife- 
stazioni e che desiderano prendere 
parte al concorso, sono invitati a. 
trasmettere le loro fotografie al 
Dopolavoro provinciale entro saba- 
to, Per i documentari cinematogra- 
fici a passo ridotto, gli interessati 
devono prendere accordi con l’uf- 
ficio artistico del Dopolavoro pro- 
vinciale, Il migliore documentario 
cinematografico . verrà » proiettato 
in tutte le sedi dei sodalizi, a cu- 
ra del Dopolavoro provinciale, 
fotografie premiate verranno pub- 
blicate su «La pagina del Dopola- 
VOrod, 

(Va, pure ‘segnalata l’opera svol- 
ta dai presidenti dei sodalizi, dai 
capi delle sezioni escursionismo, 
dai dirigenti provinciali e dai di- 
tigenti del Dopolavoro Cooperati- 
ve Operaie per la riuscita di tutte 
le manifestazioni. 


‘Le leggende delle Algi Giulie,, 
La conferenza Fuzzi all'«Acegaty 


Giovedì alle 21, nella sala del Do- 
polavoro aziendale «Acegat» in via 
Cesare Battisti 10, il dott. Marino 
Fuzzi terrà una conferenza sul te- 
ma: «Le leggende delle Alpi Giu- 
lie». L'interessante argomento et- 
nografico sarà certamente seguito 
da tutti coloro che s’interessano 
della nostra regione ed in partico- 
lar modo dagli escursionisti che 
avranno modo di visitare i luoghi 
che il conferenziere descriverà. 

Alla serata sono invitati tutti i 
dopolavoristi ed i loro familiari, 
L'ingresso è libero. 


dovere ed ha accennato poi alle di 


hi deg 


Terza ed 


Il Federale assiste alla terza faso della costruzione di un congegno di sparo per otturatore di un cannone 


da 75/18, ai Prelittoriali del Lavoro svoltisi alla Fabbrica Macchine di S. Andrea 
è 
EETDITIVIHIVELTHISRKVOSIVITEVDEVITTEVTESTIVECITTMOMUSMTOSUUIAC0KVISSCTOEKDETEVKESTTHEOMKACKLATOTIAKISATURVIKKDRKITUDHTt(LGFIUUUIHUDGRUOTRISUOCORGIALKSOrIUANSstotCCHtUTEDEoCConIsariaritaSatImitatIItItiti 


I Prelittoriali del lavoro 


La seconda prova per meccanici e metallurgici 
Alacre ritmo di gare alla Fabbrica Macchine 
Il Segretario federale fra gli undici concorrenti 


Si è iniziata domenica presso la ydi tracciamento. I torni grandi e Urso, che si è dedicato con.ammi- 


Fabbrica Macchine di S. Andrea, 


piccoli riposano anche loro nella 


rabile.. slancio  all’organizzazione, 


la seconda prova del-concorso per | giornata festiva e perciò il silen- | della gara, ci accingiamo a visitate 


meccanici e metallurgici che è una 
delle tante gare industriali previ. 
ste dall'otganizzazione dei Prelit- 
toriali del Lavoro, Essa consiste 
nella costruzione di un congegno 
di sparo (corpo di percussione) 
per otturatore di un'cannone da 
75/18, Il concorso, che si effettua 
con la collaborazione dì tre lavo- 
ratori che’ agiscono successiva 
mente, è cominciato la domenica 
scorsa con il lavoro di sgrossamen- 
to e di tornitura, affidato agli un- 
dici tornitori concorrenti che fan- 


zio è assoluto, rotto soltanto di 
quando in quando dallo stridio dei 
graffietti manovrati con abile ma- 
no dai concorrenti, che stanno ora 
tracciando le sagome sulle quali 
poi lavoreranno di forza i loro com- 
pagni di lavoro, che attendono.im- 
pazienti nella sala delle fresatrici, 
Ora che il lavoro è in pieno svilup- 
po, è interessante ‘osservare, non 
osservati, gli atteggiamenti e le 
mosse dei lavoratori in gara, Ce 
n'è uno, ad'esempio; che ha ini: 
ziato la sua opera con truce cipi- 


no parte del personale della Fab-!glio: segna col gesso, traccia, non 


‘brica Macchine di S. Andrea, dei 
Cantieri di Monfalcone, della O. 
M. A, N. e di altre officine, Il la- 
voro eseguito da questi giovani la- 
voratori, la cui età oscilla tra un 
minimo di 17 e un massimo di 29 
anni, è risultato molto soddisfa- 
cente. Nel lavoro di'tornio si sono 
specialmente distinti î dipendenti 
della F. M. S. A., che sono stati 
gli unici concorrenti a finire il la- 
voro loro assegnato nel breve tem- 
po massimo. 


Nell'officina n. 14 


Nella mattinata, all’officina n, 14 
dove sì doveva dare inizio aì la- 
vorì per la seconda prova, cioè a 
quella che vede in gara gli‘ ag- 
giuntatori in collaborazione con i 
fresatori, tutto era già pronto per 
l’inizio, Su un lungo tavolo erano 
disposti gli otto corpi di percus- 
sore, appena sgravati, che rappre- 
sentano il tema della gara e che 
poco dopo sarebbero stati conse- 
gnati alle 8 coppie fresatore-aggiun- 
tatore per il lavoro di rifinitura, 
Poco discosto, sui banchi di la- 
Voro, erano pronti e in perfetto 
ordine i piani di tracciamento, do- 
tati dì tutti gli strumenti di preci 
sione necessari al lavoro di ag- 
giuntamento e di un gran numero 
di disegni a diagrammi di lavora- 
zione per facilitare il compito dei 
concorrenti. 

Appena giunta la forte rappre- 
sentanza di Monfalcone, vennero 
distribuiti î fucinati punzonati nel- 
lo loro varie parti con un numero 
distintivo per ogni singolo concor- 
rente e dopo aver consegnate le 
schede di lavorazione in cui ven- 
gono segnati i tempi, la giuria, 
composta dall'ing. comm. Ugo Cro- 
vetti, presidente, dal cav. Giovan- 
ni D’Amasio in rappresentanza dei 
lavoratori e dall'ing. cav. Giovanni 
Duca in rappresentanza dei da- 
tori di lavoro, dava il segnale del. 
l’inizio della gara alle 9. La prima 
parte della prova sì svolge, come 
abbiamo detto, nell’officina n. 14. 
In questo reparto vi è la grande 
sala dei torni, e su un piano rial. 
zato, si rincorre la serie dei tavoli 


è soddisfatto, cancella tutto ‘c ri 
comincia daccapo. Lo abbiamo os- 
servato per una buona decina di 
minutì e non ha mai alzato gli oc- 
chi dal banco. Siamo certi che se 
questa mattina fosse crollata una 
parte del fabbricato, egli se ne sa- 
rebbe ‘accorto a mala pena. Wn 
altro invece ha assunto un atteg: 
giamento del tutto trasognato? pa 
te che tutto quello che io circonda 
interessi poco anche lui, ma avvi- 
cinandoci al suo banco, dobbiamo 
convincerci del contrario dal la- 
voro eseguito. Un terzo, poi, il vi- 
cino di banco di quello dal truce 
cipiglio, ha sulle labbra un riso- 
lino canzonatorio. Ora sta lavo- 
rando allegramente di lima e ciò 
significa che è più avanti di tutti 
perchè gli altri sono ancora alla 
fase del tracciamento. 


Anche i giovanissimi. - 

A una nostra domanda, risponde 
chenon capisce come gli altri stiano 
tanto tempo per fare delle cose 
così semplici ed intanto il riso- 
lino aumenta, Il quarto che abbia- 
mo preso di mira è stato il giova- 
nissimo, Ha 19 anni ma non ne 
dimostra più di 16, Lo abbiamo no- 
tato, oltre che per la sua ctà, an- 
che perchè non vuol perdere asso- 
lutamenté tempo. Già prima del. 
l’inizio della gara si cra preparato 
e disposto a portata di mano tuttì 
gii strumenti con la più minuziosa 
attenzione. Appena dato, il via, si 
è messo a lavorare di graffietto 
senza por tempo in mezzo. Ora. gli 
oèecorrerebbe il trapano, ma è 
stato già preso da un suo compa- 
gno. Lo vediamo girare spazien- 
tato e preoccupato fra i banchi, 
poi, la decisione lo illumina in vol 
to. Corre dal capo reparto sven- 
tolando 'la sua scheda dei tempi. 
Dopo un po’ ritorna soddisfatto con 
scritte su l'annotazione: «Abbuono 
di dieci minuti per trapano occu- 
pato da un compagno». 

Verso le 10.30, una buona parte 
dei fucinati in concorso era. già 
passato dal lavoro di tracciamento 


a quello di fresatura. Guidati dal. 
V infaticabile ingegnere Antonio 
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Utrì conc 


orrente alle gare 


alla Fabbrica Macchine di S, Andrea 


il reparto delle fresatrici. E pre- 
sente anche il segretario del «Guty 
Medaglia d'oro - Vidussoni, che 
‘prende nota con compiaciuto inte- 
resse dei progressì che-vanno fac- 
cendo i concorrenti nello svolgi 
mento della prova, Dopo una, lun- 
ga passeggiata attraverso sale do- 
tate dei più svariati macchinari e 
dopo ‘una rapida corsa in ascen- 


l’edificio centrale, dove è situata la 
sala delle fresatrici. 


Nella sala delle frosatrici 


Im contrasto con il raccolto silen- 
zio della sala di tracciamento, qui 
il baccano è assordante, Un’inter- 
Minabile serie di alberi e di cinghie 
di trasmissione mettono in azione 
i congegni. A destra sì delincano i 
Cosiddetti «torni a revolver» per 
la fabbricazione di bulloni e che 
sono in moto giorno e notte; ‘a si, 
nistra vi sono le frese dove alcuni 
fresatorì in gara sono già al la 
voro. Anche qui non sì perde tem- 
po.,I pezzi, sistemati sui piani del- 
le frese accoppiate, sì lasciano for- 
giare con vun brontolio sordo, 
mentre la miscela di acqua ed olio 
li bagna continuamente perchè non 
si surriscaldino. Appena sgrossati, 
ritorneranno dai tracciatori che 
procederanno alla limatura e al 
‘montaggio definitivo del corpo di 
percussore. Poco prima: dell’inter- 
tuzione che permette ai concor» 
renti di rifocillarsi alla lauta men- 
sa preparata loro dall'organizza- 
zione della Fabbrica Macchina, è 
giunto il Federale che ha fatto 
una rapida corsa attraverso le of- 
ficine, compiacendosi del lavora 
eseguito e interessandosi all’esito 
della gara, Abbiamo lasciato lo sta- 
bilimento, convinti che ‘ai Litto- 
riali nazionali che si svolgeranno 
a Catania, i colori di Trieste sa» 
ranno egregiamente difesi dal la- 


voratore che risulterà vincitore 
nella gara odierna. 
—_t0e— 


Riunione del Sindacalo operai A.GE. 


Per giovedì alle 18,30 sono con- 
vocati presso la” Casa fascista dei 
lavoratori dell'industria, i compo: 
nenti il Direttorio, i fiduciarìi di 
azienda, i corrispondenti di repar- 
ito e tutti gli esperti di categoria 
del Sindacato provinciale operai 


A, G. E., per prendere in esame 
diverse questioni riguardanti la 
categoria, 

Cesa 


Il fagliardello del Siadacalo: medici 
fnlitolalo alia Medaglia d'oro Panfili 


I! senatore Bastianelli, commis» 
sario: del Sindacato nazionale fax 
scistardei medici, al quale il segre- 
tario del Sindacato fascista dei me. 
dici della. Provincia, di Trieste ave- 


| va comunicato la concessione del- 


l'aureo segno del valore all’eroico 
medico, triestino Odorico Panfili, 
chiedendo inoltre di poter intitola- 
ts il gagliardeito del Sindacato al 


}l nome dell'eroe, ha così telegrafato: 


«Apprendo con viva commozione 
e soddisfazione il grande onore de- 
erciuto vostro glorioso Caduto, Ga- 
‘ detto sindacale ‘porterà con 
gloria nome eroe. Bastianelli», 
aa 


La saconda “Giornala della massaia, 


Giovedì dalle 17 alle 18 presso 
la sede della Scuola di educazione 
ed economia domestica del Fascio 
femminile, si terrà dla ‘seconda 
«Giornata della massaia» con_ il 
seguente programma: 5 

Ore 17-17.10: comunicazioni e 
delucidazioni della direttrice della 
Scuola sul concorso organizzato 
Fascio femminile, per un ri- 


i.cettario razionale, eutarchico cd 
estetico. (Prof. Pia Krammer). 
Ore 17.10. consumo del gas © 


modi .migli per evitare gli spro- 
chi. (Ing. Mario Marassi direttore 
delia, Sezione gas dell'A. C., E, G, 
A. Eventuali comunicazioni, 


sce 


Riunione scientifica 
all’ Associazione medica 


Venerdì alle 19.30 l'Associazione 
| medica. triestina, Circolo di coltu- 
ra dei Sindacato fascista medici, 
terrà l'ottava seduta scientifica 
nella. quale parlerà il prof. (E 
Oliani sul tema: «Tumori del mi- 
dollo». Presentazione di sei casi 
* guariti. 


sore, arriviamo al terzo piano del- | Corsi, ringraziando infine le auto- 


La pubblicità sui giornali supera in rapidità tutte le altre forme di «réclame»- 
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Il Federale inaugura i corsi 


per i lavoratori d 


Teri alle 19, nella sala «Duca 
d'Aosta» del Dopolavoro delle Ge- 
nerali ha avuto luogo l'annuncia- 
ta inaugurazione dei corsì d’istru- 
izione professionale per i lavora- 
tori delle Assicurazioni, 

La manifestazione, improntata 
al più schietto carattere fascista, 
è stata resa maggiormente signi- 
ficativa dalla presenza del Fede- 
rale, del Viceprefetto per il Pre- 
fetto e di altre autorità e gerar- 
chie, tra cui il R. Provveditore 
‘agli Studi e il segretario del «Gufy 
Medaglia d’oro Vidussoni, 

Nel gruppo delle personalità. che 
stanno a capo dei nostri massimi 
Istituti d'assicurazione é bancari 
erano il comm, Rozzo, presidente 
dell’Unione delle Aziende del cre- 
dito e dell'assicurazione e diretto» 
te della Cassa di Risparmio, col 
direttore della stessa Unione, il 
gr. uff. Baroncini, direttore gene- 
rale delle Assicurazioni Generali 
© l'avv. Ileni, condirettore della 
centrale della «Ras», L'Unione dei 
lavoratori delle Aziende di credito 
e dell'assicurazione era rappre- 
sentata dal segretario cav. rag. 
Capurso. Con il dirigente dei corsi 
prof. Bisoffi, Preside del Liceo 
«Dante Alighieri», erano presenti 
il corpo insegnante e tutti gli al- 
lievi, 


Importanza ‘e funzionamento. 


La cerimonia d’inaugurazione è 
stata aperta col saluto al Duce, 
ordinato. dal Federale, Quindi, il 
comm, Rozzo ha accennato breve- 
mente all'importanza e al funzio- 
namento dei corsi, che avranno 
inizio domani, alle 19, nell'aula 
magna del. Liceo «Dante», con 
una lezione sul diritto corporativo 
che sarà tenuto dal giudice dott. 
Thermes; ha rilevato il successo 
delle iscrizioni per cui il numero 
degli allievi raggiunge la bella ci- 
fra di 144 ed ha formulato l’au- 
gurio per la migliore riuscita dei 


rità per il loro intervento alla 
manifestazione inaugurale, 

S'è alzato poi a parlare il Fede- 
rale, Questi, al compiacimento 
espresso dal comm. Rozzo, per il 
numero delle iscrizioni 6 per l'im- 
pegno ‘assunto. dagli allievi ha 
unito quello, vivissimo, del Parti 
to, ed ha espresso la sua gratitu- 
dine al presidente della Confede» 
razione delle Aziende del credito 
e dell’assicurazione per la scelta 
di Trieste a sede dei corsi, Trie- 
ste, dove le assicurazioni costitui- 
scono un primato. Il Gerarca ha 
conchiuso, tra calorosi: applausi, 
porgendo l'augurio per il maggio» 
re successo dei corsi ed incitando 
gli allievi a dedicarsi alla nuova 
fatica, quella dello studio, dopo il 
quotidiano lavoro, ‘con serietà e 
con. coscienza, 


Il saluto del presidente confederale 


Fatto segno alla più viva atten:! 
zione dell’uditorio, ha preso quin- 
di la parola la Medaglia d'oro 
prof. Oddone Fantini, presidente 
della Federazione casse rurali e 
banche popolari, intervenuto in 
rappresentanza del presidente del- 
la. Confederazione delle Aziende 
credito e assicurazione, gr. uff. 
dott, Ferrario, 


Oddone Fantini ha recato il sa- 
luto cordiale del presidente con- 
federale ed ha ringraziato gli al- 
lievi per la disciplina dimostrata 
nell’avviarsi ai nuovi studi, di cui 
ha messo in rilievo l'importanza 
e l'utilità, Alle autorità, ai diri 
genti deì due massimi Istituti as- 
sicurativi e agli insegnanti ha ri. 
Volto un vivo grazie, dicendosi poi 
molto lieto per essersi potuto in- 
contrare, in occasione della ceri- 
monia, lui, vecchia Medaglia d’oro 
Umile superstite del Sabotino, con 
la giovane Medaglia d'oro Vidus- 
soni, eroico legionario in terra di 
Spagna, Indi, con profonda com- 
petenza accompagnata da parola 
facile e persuasiva, sì da incate. 
nare subito l'attenzione dell’udito- 
rio, la Medaglia d’oro Fantini ha 
tenuto la. prolusione al corso svol- 
Bendo il tema indicatogîi dal va- 
loro camerata. Rozzo, ossia: «La 
istruzione professionale nella vita 
economica». Ne daremo, un ampio 
riassunto in una delle prossime 
edizioni. 

Al termine della interessante le- 
zione inaugufale, Oddone Fantini 
è stato calorosamente applaudito 
e complimentato dalle autorità, 

La manifestazione si è conchiu- 
sa col saluto al Duce, lanciato 
dal Federale, cui ha fatto cco un 
Vibrante «A. noi!», 

Avevano inviato telegrammi di 
Plauso e di augurio il cons. naz, 
Paolini, presidente della Federa- 
zione nazionale imprese assicuta- 
tive e il cons, naz, Mentaschi, de! 
legato interprovinciale della stes- 
sa Federazione, 


L'accesso del pubblico 
alie zone portuali 


Il colonnello. Comandante del. 
Porto, riconosciuta la necessità di 
disciplinare l’accesso ‘alle zone 
portuali allo scopo di salvaguar- 
dare l'incolumità delle persone, 
specie nei periodi di intenso lavo- 
ro, ordina quanto segue: 

L'accesso al Porto dovrà, d'or; 
innanzi, effettuarsi esclusivamen- 
te attraverso i seguenti varchi: 

Porto Vittorio Emanuele III: a) 
Varco n, 20 (presso.l'Ala Littoria) 
per i soli veicoli, durante le ore 
diurne (dalle 8 alle 18, con inter- 
ruzione dalle 12 alle 18); b) Varco 
n, 9 (Piazza della Libertà) per i 


soli pedoni, durante le ore diurne 
(dalle 8 alle 18) e per.tutto il traf- 
fico pedoni e veicoli durante le 
ore notturne (dalle 18 alle 8); c) 


——@—r-rmuiicqumiro€r_@@@Qr 9r’T‘@p;er ce oe n e O 


elle Assicurazioni 


144 allievi iscritti 


Varco n. 2 bor i soli veicoli, du- 
tante le ore diurne; d) Varco di 
Barcola (presso il cavalcavia fer- 
roviario) per i soli pedoni che di- 
mostrino di recarsi in Punto 
Franco, per ragioni di ufficio o di 
lavoro, Per eccezionali esigenze 
del traffico potranno essere utiliz 
zati, per i soli veicoli, altri varchi 
a giudizio dell'autorità doganale, 

Porto Emanuele Filiberto Duca 
d'Aosta: a) Varco principale della 
Riva Traiana, per pedoni e veico- 
li, in ‘tutte Ie ore; b) Varco della 
passerella di Sant'Andrea, per i 
soli pedoni; c) Varco dell'ex Ar- 
senale del Lloyd, soltanto per ie 
persone che lavorano in tale sta- 
bilimento o nella. zona portuale 
adiacente, . 

Chi intenda accedere in porto 
dovrà esibire al personale della 
Milizia Portuaria o della R. Guar- 
dia di Finanza, dì sorveglianza ai 
suddetti varchi, la carta di identi- 
tà personale o altro documento, 
munito: di fotografia, rilasciato da 
un Ufficio statale, Dovrà comun- 
que dimostrare e giustificare la 
sua necessità di accedere in por- 
to,» comprovandola con dichiara- 
zioni degli enti o ditte interessate 
al traffico portuale, Sarà consenti- 
to. l'ingresso: senza tessera nei 
punti franchi V. E. IIL e Duca 
d'Aosta ai familiari dei lavoratori, 
che portano ai congiunti il pasto 
da. consumare sul luogo del lavo- 
to, I contravventori. alla presente 
ordinanza saranno puniti a termi 
ne di legge, 


Negozi chiusi 
Der eccessiva maggiorazione di prezzi 


Il Prefetto ha disposto con sua 
ordinanza la chiusura dei sottoe- 
lencati negozi; 

Per giorni tre il negozio di com- 
mestibili, sito al n, 12 della via 
Cappello, di proprietà di Macorsi 
Odette, per aver posto in vendita 
riso a lire 3.20 arizichè a lire 2.40 
al kg. 

Per giorni tre. il negozio di com- 
mestibili, sito al n. 623 di via dei 
Vigneti, di proprietà. di Kosanz 
Mario, per aver venduto pane in 
filoni di mezzo chilo a lire 2,40 an- 
zichè a lire 2,10 al kg, 

Per giorni tre il negozio di com- 
Mmestibili sito al n, 19 della via 
Udine, di proprietà di Petronio 
Enrichetta, per aver venduto for- 
maggio grana reggiano a. lire 2 
anzichè a, lite.17.70 al kg. 


ea 


La. Conerenza Geni su. “Gubbio, 
La conferenza del prof. Attilio 
Gentile su: «Una città dell'Umbria; 


Gubbio», è rimandata a martedì 12 
corrente. 


a. Bollettino demografico 
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:ll Fascio Femminile ner fa nasella = 
i della Principessina Maria Gabriella | 


Il Fascio femminile la voluto 
manifestare il giubilo delle donne È 
triestine per la nascita di Maria 
Gabriella, nuovo fiore che viene |! 
ad allietare Casa Savoia, inviando 
un telegramma a $. A, R, la Prin- 
cipessa di Piemonte è offrendo 
dei corredini al bimbi nati il 24 
febbraio e il giorno seguente. 

Alla fiduciaria provinciale del 
Fascio femminile è giunto da Na» Bh 
poli il seguente telegramma: 

«S., 4. R. Principessa di Piemon= i 
te ringrazia donne fasciste triesti= 
na dei gentili voti augureli, viver 
mente apprezzando offerta benefi= 
ca bimbì nati contemporaneamenz 
te Sua Augusta Figlia. Dama di È 
Corte di servizio contessa Bossi 
Pucci», 


" 
“ 


Eppure la primavera... 


L'inverno. ha tentato mei gior- 
ni ‘scorsi una piccola recrudescen= 
Ra; c'è stato un assalto di bora a 
siamo scesi perfino, l’altra notte,|ì 
un po’ sotto lo zero; ma tutto que- , 
sto non ha potuto mutare il corso Wi 
ormai bene avviato della stagio- 
ne. L'altro giorno si vedeva a una 
finestra un bel mazzo di bucane= 
ve. Dove raccolti? Nella valle del 
Vippacco. Lì v'è dunque la prima- È 
vera. I gitanti domenicali sul Cars 
so, se visitavano le doline, vi tro 
vavano da una parte è pendii an 
cora coperti dì neve, dall'altra $ 
praterelli ‘constellati di fiori di 
croco, Questi sono i primi fragili ht 
delicati figli del sole: quando si 
vedono spuntare sul grigioverde 
del prato invernale, la primaverò 
è nell’aria. E già qualche prato în= Bb, 
comincia d essere più verde ‘chel 
grigio. E dire che questa prima= 
vera pareva tanto lontana, anzi 
pareva che non sarebbe venuta Mit 
mti, 


Mbreso; 


La conterenza Vlach 
| Sua prolezione”anliaerea all'“Ira,, 


Oggi alle 17'il dott. Vlach tere 
ra nella sede del Dopolavoro a- 
ziendale  «Ilvi» un’importantissi-. 
ma. conferenza sulla protezione an- 
tiaerea, con particolare riguardo. 
sull'assistenza sanitaria, Sono ‘in- [' 
Vitati ad intervenire a tale confe- 
renza tutti i dopolavoristi di Ilva 
nia. 


PAESE CHE VAI.... 
TABACCO CHE TROVI 


JINCITALIA | FUMATORI RAFFINATI 
TROVANO LA SQUISITA SIGARETTA 


Ucquistato e mezzo 
del. telekono vi 
0 labbonamento 
pertutto L'amno! 


NBBONATEVI! 


» 


JEATRI E 


= Seconda di “Lohengrin,, 


în accresciuto calore e rinno- 
espansione di applausi e di 


IL PICCOLO DI TRIESTE 


ti 


esecuzione di «Lohengrin» alla 
enza di un foltissimo pubblico 
occupava loggione, gallerie e 


Hé per lo spettacolo, improntato 


ae 


fervore. 


Ei 


Son grande intuizione scenica e 


idore di mezzi vocali, elevato 
So d'arte e finezza espressiva, 
il duetto al terzo 
°. La soprano Pia Tassinari ha 
î°, con la. consueta freschezza 
magnifiche 


bili dopo 


azia di accento, 


ilestazioni agli interpreti prin- 
i, sì è svolta iersera la secon- 


tai Il gradimento e l’ammira-j 


‘Severa dignità di forme ed ele- 
Za di espressione dal maestro 
vonio Guarnieri, accolto al suo 
Rrtire in orchestra da un parti- 
Te applauso di saluto, si ripe- 
Uno dopo ogni atto con vivissi 


eniamino Gigli ha ritrovato an- 
lersera il clima ardente dì sim- 
a, e gli omaggi a lui diretti, se- 
amente dopo il primo e terzo 

testimoniarono il' valore della 
È interpretazione alla quale die- 


» pag. V, Martedì 


Il pianista Sino Gorini 
alla Società dei Concerti 


Sappiano i troppi assenti, giu 
stificati solo in. parte dalla conco- 
mitanza di altri avvenimenti mu 
sicali, che, disertando il concerto 
del pianista Gino Gorini, hanno 
perduto un'ora di intevso godi. 
mento spirituale. Il giovane ar 


grande rappresentante della scuo» 
la pianistica italiana che — non 
sarà forse inutile ripeterlo a qual 
che dimentico — nulla ha mai 
avuto da invidiare alle più cele- 
brate scuole forestiere, 

Il pubblico è stato iersera gioio- 
samente sorpreso sin dalle prime 
esecuzioni del concertista e gli ha 
detto subito tutta la sua ammira 
zione, acclamandolo alla fine con 
un entusiasmo che rare volte è 
dato di vedere, 

E bastato il «Preludio e Fuga 
in mi bema di Bach a re la 
piena misura delle possibilità in- 
terpretative e tecniche del piani. 
sta, Le molte insidie che, nella 
ciclopica costruzione, attentano di 
continuo alla purezza dell’esecu- 
zione, sono passate quasi inosser- 


azioni sceniche e vocali, e la s 


soprano Elena Nicolai ha 
'bosto il suo personaggio con 
ivezza e l'impronta di canto e 
rilevati. Tutti gli altri 
È spettacolo, il 
Fhetti, il Reali e il Cassinelli, ri- 
tamente apprezzati nelle singo- 

4 |Secellenti possibilità hanno con- 
o con gli interpreti principali 
@Pplausi della bella serata, al 


Resto gi: 


&boratori dello 


‘a anche dalle ripetute accla 


zioni al maestro Antonio Guar- 
ti, evocato alla ribalta con gli 


i {8ti, dopo ciascun atto. 


2 cronaca della seconda esecu- 
bhe di «Lohengrin» deve registra» 
L aumento ed una 
Sgiore intensità mnel'numero e 
; applausi, _ dovuti 
to al riconoscimento più com- 
0 e maturo dell'eccellenza. del- 
armoniosamente al- 
lMatasi iersera, oltre alla parte 
artistì, anche 


Un sensibile 


Calore degli 


Reuzione, 


mp Pretativa degli 
a parte corale, diretta, dal Ve 

8, © in quella decorativa disc 
fata dal Messina, 


ferza di “Lohengrin,, 


“| domani a prezzi ribassati 


et aderire a numerose PRIIGE 
ha 
0 assicurarsi la partecipazio- 
alla terza 


i \povraintendenza dell'Ente 
di Beniamino Gigli 


‘ar [Presentazione di  «Lehengrin» 


04 


|: Maestro Antonio Guarnieri. 


ìglietti per questa rappresen 
tne, per la quale ìî prezzi sono 
i saranno messi in 
Udita da stamane alle 10 alla Bi- 


i ribassati, 


viteria del' Teatro, 
mattina, 


0 Guarnieri, avrà per esecuto; 

unardo, Enrico Molinari; M: 

a, Elvira Casazza; 
linna Perca Labia; 


ina, Dolores Ot: 


l° Tagliavini; M: ) 
; Si io Gubiani; Can 


; Felice, Magda 


Vero; © Luig. 
Ma Regla di Giulia Tess. 


fe % 


ta per domani mercoledì, con 
altri esecutori delle precedenti 
Presentazioni e con la direzione 


mercoledì, si inizierà 
Ndita dei biglietti per la prima 
Ppresentazione de «I quattro ru- 
Ehi» di Wolf-Ferrari che, con- 
ata e diretta, dal maestro An- 


Lucieta, 
l Maurizio, 
la Sassanelli; Filipeto, Ferrue- 


vate, tanto grande è stata la di- 
sinvoltura con cui il Gorini le ha 
superate; talchè nell'animo dello 
ascoltatore si sono incise, al di là 
dei mezzi tecnici, le monumentali 
linee architettoniche della compo- 
sizione, dal martellamento sinco- 
pato del tema del Preiudio, alla 
casta dolcezza del soggetto della 
Fuga, reso con stupenda lievità di 
tocco, L'osannante cadenza finale, 
nella quale Gino Gorini ha saputo 
toccare i vertici della sonorità, fu 
accolta da una tempesta di ap- 
plausi. 

Che il Gorini sia un artista di 
acuta sensibilità per ogni forma 
di espressione musicale lo hanno 
provato i molti altri brani del pro» 
gramma che andava da Schumann 
a Debussy, da Chopin a Bela Bar- 
tok, Ci piace ricordare in partico 
lare l'interpretazione data dal pia- 
nista ai «Pezzi fantastici» di Ro- 
berto Schumann; nel «Perchè» ab- 
‘biamo avvertito, come poche altre 
volte, l'ansia del colloquio tormen- 
toso, lotta continua fra il desiderio 
di elevazione e le difficoltà insor- 
montabili, che sì frappongono al 
suo raggiungimento. 

Il programma comprendeva an- 
che una «Sonata» dello stesso Go- 
rini, di derivazione impressionis: 
ca; brano che denota! indubbie, 
ottime qualità del compositore, 
forse ancora incerto sulla via da 
:l scegliere, ma certamente già ora 
dominatore di tutti i mezzi tecnici, 

Molti. brani aggiunti al pr 
gramma hanno appagato il des 
derio dell'uditorio di udire ancora 
il magnifico concertista, 


oz 


Concerto Bu'aich-Viozzi 
0 del coro femminile del Guy 


Stasera alle 21, nella sala mag- 
giore dell'Unione professionisti 
-l'artisti in via Imbriani 5, l’Associa- 
zione donne artiste e laureate 0. 
il Gruppo universitario fascista or- 
ganizzano un concerto al quale 
‘prenderanno patte la violinista Ly 
“| dia Bulaich, il pianista composi- 
tore Giulio Viozzi e il coro delle 
fasciste universitarie, diretto da 
i| Giulio Viozzi, Il programma, vario 
e interéssani comprende nella 
| parte violinistica, la celebre «Sona- 
| ta_a Kreutzer» di Beethoven, men- 


i Lirorana allegra, al Rossetti tre Jil compositore Viozzi esegui 


n gaio avanspettacolo è i quello 
ha debuttato ieri al Politeama. 


‘ssetti e che è stato cordialmen. 


f ®Pplaudito ad ogni rappresenta 
«Carovana. allegra» 
No parte le eleganti dinamiche 
inatrici inglesi «8 Rolling La- 
i sono fatte. ammirare 


è. Della 


>, che amm 
sercizi perigliosi, artistici e di 


*8nifico effetto coreografico, La 

ia Darlinghi ha favo- 
Yolmente impressionato per la 
do la squisita con la.quale ha in> 
‘bretato alcune belle canzoni, I 


tante Mari 


\è.. Dino e Paolino hanno por 


una schietta nota d’allegria, 
i tre un brivido d'emozione ha 
Citato la sensazionale attrazione 


lo ‘Florida. Oggi l'intero pi 
“lama, sì replica.. a 


icì eccentrici Trio Giachi con 


forte. Il coro, tuito composto da 
giovani musiciste diplomate, inter- 
-|preterà tre madrigali antichi, ra- 
tissimamente eseguiti, una serie di 
villotte friulane atmonizzate mo- 
dernamente e un nuovissimo «Rit- 
mo corale» del maestro Viozzi, 
istruttore e direttore del com- 


i | plesso. 
IE I O SO SO pezza 
RSI ds 5 marzo 
RI 
Radio 
mentari. 
: Dischi. 18.15: Con- 
al m.o A. Simonetto. 
(40; La camerata dei 
Piccole RECCO Atti 

i 


i ‘$ cat, i Pilodrammatico 


Con Ja divertente rivista «Pro 


jo all'am ieri debuttato 
SAMOA gruppo arti-| Musica da ballo, Orchestra 


Filodrammatico Î 


0 «Sicat», del quale fanno parte 
ersi elementi già {eyorevolmen: 


Moti al pubblico triestino. I 
Versi festosi quadri -rivistaioli 


TRE mostrano come l'amore sia in- 
'Pretato dai diversi popoli della 
8, si sono fatti meritatamente 

ire il bn vo intelligente att 


‘ente briosa Viola Violetta, il 
mico Guido ‘Rossi, l'eccellente 
Castellani, la.danzatrice Kit 
Leoni, Enzo Ranchetti, Alberto 


na 


î C i 
liberto e il «10 Balletto Sicat» 


lissuosa la messa.in scena e ot- 
il.commento orchestrale di- 


o 

Ipito dal maestro .Saul Cardone, 

[SEì la pittoresca rivista si replica, 
tore 


Certo al “Quis contra nost,, 


esta sera avra luogo nella sa- 
Maggiore © del Dopolavoro del 
"Ulss un concerto vocale e istru- 
tale, Gli elementi che vi pren- 

nno parte danno la certezza 

È la serata sarà una vera.rasse- 
N d'arte, ‘Vi si esibiranno il te- 
Gimeo Varagnolo, la soprano 
«ilbaritono Tullio -Maz- 
lb mentre al piano siederà il|- 
LI D'Alessio, che oltre ad ese 
“e due brani di Liszt, accompa- 
tà i cantanti nelle lero esecu- 
I cantanti canteranno i mi 
Brani delle opere di Verdi e 
«Traviata», 
«Butter- 
West», ecc, 


ue R 
nego; 


; îicini:, «Rigoletto», 
I\Cvatores, «Bohème», 
> «Fanciulla del fi 
direzione, presi gli accordì con 
Cegato, ha 

S di tram. È 
IR Giova) in partenza per la 

a termine dello spettacolo. 


Sorta vocale alla frinnastica 


ibato prossimo alle 21 si terrà 
Ginnastica un concerto voca- 
Îanistico con ja partecipazione 
brof, Almerico D'Alessio, del 


ano Tda Monego, del tenore 


ia o Varagnolo, del baritono 
Ù so Mazzetto e del basso Mario 
È Aisicaio della Società Ginnastica, 
e salutata con simpatia dai so- 
RE dai simpatizzanti, e avrà cer- 
©nte il successo che si merita. 

i ani ui 
OMeerto del Fascio Femminile. 
|icani dalle 19,45 alle 20,45, avrà 
9 il solito trattenimento musi- 
» sostenuto dal pianista Dusan 
lan; il quale tra l’altro eseguirà 


chie sua. composizione. 


TRAM ngi tr Mticoopati nate tostiotaiatitsatennnto 
È qitare PEnte Comunale 
| * Assistenza è un dovere 
Der tutti i cittadini. 


% 


isposto che un ser- 
itovi al capolinea 


Questa. ripresa. dell'attività | 


certo del pianista 


diretta Gai ino Angelini, 23. 
sica da ballo, 
'ROMAI- BA I-BO- VE- NAU- 
Mi XII - TO IM: 21: Trasmissione dal 
teatro della Scala di Milano: «L'oca 
del Cairo», dramma giocoso in un atto, 
‘musica di. W. A. Mozart; «Il combat- 
'timento di Tancredi o Clorinda», di 
C; Monteverdi, dir, dal mio F. Capua- 
. Indi: Musica da ballo. 


& fi 
CINE E SPETTACOLI 


_ 


DI. Stagione lirica, ‘Riposo. 
HOSSENTE Sio. «Arturo va in città», 
.| con Fernandel - Gaby Morlay. De- 
butto Grande Comp. «Carovana al- 


legra». Vea 
NAZIONALE. 16.30: «Laila», con Aino 
“| ‘‘paube, grande tragica finlandese. 
+| EXCELSIOR, 16,30: «Fanfulla da Lo- 
dis, E. Cerlesi, O,: Valenti, Paolieri. 
PRINCIPE. 16: «1000 km. al minuto», 
tor, con Gandusio, comicissimo. | 
FENICE. 16.30: «Un'avventura di Sal- 
vator Resa», con G, Cervi, L. Ferida. 
FILODRAMMATICI 15.45: «Arriva il 
campione», comic: 
del. Le Comp, Ri SECCA 
EVALIA, 16: <Imputato alzatevi!», .l 
più comico, il più indovinato con 
Macario, imo giorno. i 
KEGINA. 16: <Il° governatore», Un 
film grafidioso con Brigitte Horney 
e. Willy Birgel. x 5 î 
IMPERO. 16: «Un mare di guai», bril- 
lantissima commedia con. Umbetto 
“Melnati e a richiesta «L'Isola dei 
desideri». ESA AEREI 
REALE. 16: «Ragazze in pericolo», 
imminente: «Assenza ingiustificata». 
GARIBALDI. 15: «Le avventure dì 
‘Tom Sawyer», con ‘Tommy Kelly 
. Tecnicolor. di 
MASSIMO, (16: >, film 
della passione e della follia, con 
Wi n William, Gail Patrick, 
NOVO .:CINE. 16: «La stanza n. «135, 
film giallo di E. Wallace. «Ridolini». 
MODERNO, 16: Ultimo giorno: «La 
mia cc zone al vento». 
ODEON. 15.30: «Fuoco a mezzanotte», 
eccezionale, con Charles Farrell. 
SAVOIA. 15,90: «Via della taverna 29», 
con Anton Walbrook. 
ARMONIA. 15.30: «La miniera miste- 
riosa», J, Holt. Nuovo varietà, 
AZZURRO. 15.20: «Cento uomini e una 
ragazza», con Deanna Durbin, 
POPOLO. 15,30: «Chèri-Bibi, l'evaso», 
P. Fresnay, sensazionale, «L'età pe- 
ricolosa», Jean Parker, passionale. 
VITTORIA. 16: «Desiderio di res, con 
| Grace Moore e Franchot Tone, 
RADIO. 16: «Tre maniere d'amare», 
con l’indimenticabile Jean Harlow. 
«Topolino». 
CENTRALE. 15.30: «Contessa di Par- 
mas, P. Cegani, A. Centa, 
ADUA. 15.30: «Messalina», nuova edi- 
zione, Segue; «L'ultima pattuglia», 
VENNZIA. 15: «Sotto i ponti di New 
York» e «Solo contro tutti», Maynard 
BELVEDERE. 15.30: «Uragano», colos- 
sale lavoro, con J. Hall e D. Lamour. 


<«L'inesorabile», 


ALBERGO DELLA CITTA». 
rante di I ordine; nel Bar: darze 
dalle 17,30 alle 19.30 a dalle 22 alla 1. 

CASTELLO DI 8. GIUSTO. Bottega 
del. vino: concerto dell’orchestrina 
Ceruta. Servizio di autocorriera da 
- Piazza Goldoni. 

RISTORANTE VIERA BARCOLA 

| (Konder) fel. 57-22, Ogni sera, 21.30, 
{rattenimento danzante. Orch,. Niki, 


sta. sì è imposto, come un altro 


Blcuni sudi!recenti ‘lavori al'pianio:: 
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CONCERTI 


La mostra di Carlo Wostry 


Domenica, alla Galleria "Trieste, 
si è inaugurata la prima delle due 
Mostre con le quali Carlo Wostry 
non solo si richiamerà alla memo- 
tia dei concittadini, ma farà. loro 
conoscere una quantità di cose 
sue che essì non hanno veduto 
mai, Difatti quasi tutti i dipinti 
esposti nelle sale inaugurate do- 
menica sono giunti soltanto questo 
inverno dalla California, dove cra- 
no rimasti dopo la partenza del 
l'artista, 1 cittadini certamente rì- 


Carlo Wostry, già più che sessan- 
tenne, si era deciso coraggiosamen- 
te a varcare l'Oceano, armato del. 
la sua energia di lavoratore e del 
la sua ferrea volontà. Egli fu uno 
di quelli che riuscirono. L'America 
riconobbe appieno il valore dell'ar- 
tista, e gli permise anche d’attuare 
un sogno che sempre gli era stato 
contrastato: quello di decorare 
grandi chiese, di compiere grandi 
epere d’arte sacra, Alcuni degli e- 
normi pannelli destinati alle chiese 
californianè furono eseguiti a Trie- 
ste, quando l'artista rimpatriò per 
qualche tempo, dopo alcuni anni di 
soggiorno americano, E noi potem- 
mo allora ammirarli nel padiglione 
del Giardino Pubblico, dove furono 
esposti, Ma quelli che non cono- 
scevamo erano î bozzetti coi quali 
il Wostry vinse in Amercia tanti 
importanti e disputatissimi concor- 
si: e ora ammiriamo per la prima 
volta queste pitture fulgide, imma- 
ginose, smaglianti, di una maestria, 
di una varistà, di una ricchezza 
d'iflvenzione, che danno continue 
sorprese. E insieme con queste pit 


druea a Pesadena nella California e 
per da chiesa del Prezioso Sangue 
di Gesù a Los Angeles, vediamo 
le molte mirabili opere profane che 
il Wostry eseguì sotto il cielo cali- 
forniano: studi di tribù indiane, 
un ritratto di capo indiano che è 


LOSANNA, 4 

(R) Mentre i giornali di dome- 
mica scorsa si contentavano di 
dara una breve cronaca e di met- 
tere in rilievo il risultato della 
partita di Torino, le prime ‘edizio- 
ni del lunedì pubblicavano un 
commento dell'Agenzia  Sportiv 
Svizzera l@& quale concludendo di- 
ceva: «Con questo onorevolissimo 
risultato di parità la squadra sviz- 
zera ha confermato e legittimato 
il suo successo dello scorso mo- 
vembre da Zurigov. Le edizioni me- 
ridiane del lunedì dedicano alla 
partita grande spazio'c con titoli 
enormi sottolineano la magnifica 
gesta della squadra-rossocrociata. 


fronerale soddisfazione 


ille d'Avis, di Losanna 
Cosi dopo una partita 
te, serrata e, ricca di fasi 
variate, è, nostri giocatori hanno 
compiuto l'impresa di tenere in 
séecco è campioni del, mondo mel 
loro Paese. Sì può dire senza pas- 
sione che questo risultato corri- 
sponde a una vittoria e che è sta- 
to nettamento meritato. Sc gli ita- 
Uani si mostravano superiori al- 
VPattacco, è nostri furono migliori 
in difesa, di modo che @ volte la 
Hinca aitaccante svigzera perve 
quasi pericolosa come quella ita- 
liana che comprendeva cinque 
giocatori di gran classe fermati 
da difensori decisi e veloci. Se gli 
avanti svizzeri si fossero trovati 
mella loro grande giornata, essi 
non avrebbero mancato di appro- 
fttaro del disordine ché regnava 
nelle file italiane. * 

La Revue de Lausanne osserva 
che «malgrado la netta inferiorità 
nella preparazione fisica, gli sviz- 
zeri hanno brillantemente tenuto 
testa alla migliore formazione ita- 
liana preparata da vurie settimane 
apposta per prendersi una rivinci- 
ta. Diciotto anni sono passati dal- 
l'ultimo risultato pari conseguito 
dagli svizzeri a Bologna nel 1922 
e per poco non siamo riusciti ieri 
a ‘realizzare il successo ancor più 
completo», 


A proposito di quel famoso in- 
contro di Bologna del 1922, Ven 
giuocatore internazionale Bouvier 
che ne fu Veroc e che ora è alber- 
gatore, ce ne ha raccontata le fa- 
sì emozionanti, aggiungendo che 
a suo avviso la squadra assutra è 
in declino da che è privata del 
prezioso ausilio di giocatori del 
valore di Orsì e di Ferrari, IL gior- 
male losannese sopra citato ritic- 
ne d'altra parte che il gol segnato 
per l'Italia da Corbelli fosse stato 
parebile, 

Il Vaterland di Lucerna parla 
del grandioso e sensazionale av- 
venimento e dice che <Ia squadra 
svizzera, mettendo tutte le: forze 
nella lotta, ha conseguito una 
brillante vittoria morale», 

Il Journal de Geneve in un 7un- 
ghissimo- commento rileva: «Una 
‘grande squadra, una bella squadra 
quella sviszera che ha lottato con 
entusiasmo e spirito agonistico 


Risto- |, 


encomiabili e che è stata degna 
della nazione tuita intera. Pur es- 
sendo quasi tutti mobilitati e sen- 
za allenamento speciale, i nostri 
giocatori hanno tenuto testa agli 
undici professionisti che la Hede- 
Tarione ‘italiana provava da oltre 
una settimana. Bisogna dire ben 
alto che senza un' portiere della 
classe eccezionale di Olivieri, VIta- 
lia avrebbe rischiato di subire la 
sua prima sconfitta da parte degli 
svizzeri sul suo terreno, davanti 
al proprio pubblico che, pur -di- 
sapprovando alcune decisioni ar- 
bitrali e fischiando alcuni dei pro- 
pri giocatori, è stata di una core 
fesia perfetta all'indirizzo della 
squadra svizzera». 


«Piola: un artista» 


Parlando della squadra italiana, 


‘it Journal de Geneve scrive: «Con 


una linea di terzini impeccabili e 
una mediana assai forte, VItalia 
lia avuto il suo punto debole negli 
avanti ove malgrado i virtuosismi 
di Fiola, direttamente sorvegliato 


cordano che circa dodici anni fa,: 


ture sacre per la chiesa di Sant'An-| 


un capolavoro, paesaggi, bozzetti, 
studi dì figure, u.w studio di scim- 
mia meraviglioso, Che bella Mo- 
stra! E vi contribuiscono anche al 
cuni quadri tra i più belli eseguiti 
dal Wostry nel suo passato, come 
la giovane donna col mazzo di 
| amarillidi purpuree e la magistrale 
testa di Cristo, Di questa impor- 
tante Mostra torneremo a parlare, 
Tio 


La morte del cav. Rusca 
rappresentante dello nostre 
Società di navigazione in Svizzera 


Si sono svolte ieri a Zurigo, nel 
cimitero di Sielfeld, con grande 
partecipazione di autorità, estima- 
tori ed amici, Je onoranze funebri 
alla salma. di Augusto Rusca, con- 
sigliere delegato e direttore della 
«Suisse-Italie», agenzia generale 
per la Svizzera delle Compagnie di 
navigazione italiane, 

Hanno parlato, ricordando le e- 
lette doti dell’estinto e il suo vivo 
sentimento d’amicizia per il nostro 
Paese, il presidente della società 
Roberto Lang, il presidente  cen- 
} trale della «Pro Ticino», dott. Gian- 
i nini; il dott. Marone, per la Ca- 
mera di Commercio italiana: il 
comm, Astori, che ha recato il sa» 
luto delle Compagnie di navigazio- 
ne «Italia», «Lloyd Triestino», <A- 
.driatica» e «Tirrenia», un rappre: 
sentante ‘del personale e altri, 

Il cav, Rusca fu uno dei promo- 
tori della «Pro Ticino» e un instah- 
cabile affermatore dell’italianità di 
tale Cantone, pur essendo un otti 
mo cittadino svizzero. 

I 000 

L'UN.U.O.I. comunica: Venerdì 
il Generale Alberto Primicerj ter- 
rà una conferenza sulle «Relazioni 
fra. condotta politica e condotta 
militare della guerr La confe- 
renza sarà tenuta alle 17.30 presso 
il Circolo militare di presidio. Gli 
ufficiali in congedo sono invitati di 
intervenire. 


da Minelli, le giovani ali non han- 
mo potuto raggiungere il livello 
conico che mostravano alcuni an- 
ni fa è vari Ferrari, Orsi e Meas- 
sa, Noî diremo anzi che le due ali 
italiano sono state "i giuocatori più 
deboli della loro squadra. L’arbi- 
traggio del viennese signor Bera- 
neck è stato molto apprezzato, 
benchè alcuni giocatori e una par 
te del pubblico non abbiano sem- 
pre compreso la sua giusta inter- 
pretazione del regolamenta». 


Un analogo sincero elogio all’ar- 
Litro dedica anche il giornale gi- 
mnevrino La Suisse, il quale, dopo 
aver rilevato in modo speciale il 
gesto compiuto dalla squadra 
svizzera che ha onorato il Sacra- 
rio. dei Caduti della Rivoluzione 
e il monumento Vai soldati morti 
per la Patria, stabilisce il'Seguen- 
te bilancio della partità: ‘<I due 
avversari sono Stati cortesi c il 
bilancio di questo 26.0 iscontro fa 
quindi piacere 4 tutti coloro che 
vi hanno assistito, Il coraggio de- 
gii arzurri, la loro tenacia nei mo- 
menti difficità hanno sollevato le 
ammirazione generale. Essi si so- 
no battuti valorosamente e i loro 
avversari hanno reso omaggio @ 
questo valore. Noi dobbiamo esse- 
re pienamente ‘soddisfatti della 
prova offerta dui nostri nazionali 
che hanno tenuto in iscucco una 
delle migliori squadre del conti- 
mente, Una bella giornata per il 
calcio svizzero», Yi 

Lo stesso giornale, dopo aver 
sottolineato la brillante prova di 
Olivieri e di Piola, che definisce 
un artista del gioco del calcio, di- 
ce che i due interni Corbelli é Ar- 
cari temporeggiano ancor troppo 
e mancano di fiducia nei loro mez- 
si, Hssi posseggono solide qualità 
tecniche ma abbisognano ancora 
di un po’ di osperienza, 


«Un arbitro impeccabile» 


La Neue Ziircher Zeitung, dopo 
avere ailevato la bellezza dello 
Stadio Mussolini di Torino scrive: 
«La squadra italiana non ha an- 
cora ritrovato tutta la grande for- 
ma del suo gioco, E? diventata, è 
vero, più veloce, ciò che forse è 
dovuto anche alle condizioni del 
terreno e del tempo. Ma il cambio 
tra passaggi corti e lunghi, tra 
passaggi laterali e passaggi in 
avanti non è ancora perfetto come 
alcuni anni fa. La debolezza degli 
interni ha rovinato il meccanismo 
dell'attacco che poi ha dovuto cs- 
sere licto di avere dietro di sè una 
difesa brillante. La squadra sviz- 
zera ha giocato con energia e co- 
raggio, spostando il gioco soprat- 
iutto lateralmente c adottando co- 
sì una tattica che avrebbe dovuto 
dare delle occasioni alle ali. Di- 
|sgraziatamente il reparto sinistro: 
dell’attacco svizzero non he fun- 
zionato come si sperava, ma il ri- 
sultato di uno @ uno registrato 
già nel primo tempo deve. essere 
considerato come un grande trion- 
fo del calcio svizzero, f) 

Infine Vautorevole Sport di Zu- 
rigo, dopo aver detto che la squa- 
dra italiana ha giocato meglio che 
non il 12 novembre scorso a Zuri- 
go, lamenta Passenza delle combi- 
nazioni fantastiche che si vedeva- 
no col trio Meazza-Piola-Merrari € 
constata che le individualità della 
squadra azzurra sono ancora quel 
le di un tempo. Il giornale rende 
omaggio ad Olivieri e dice che Fo- 
ni e Rava sono all'altezza della 
loro fama. Parlando della mediana 
il giornale osserva che! Andreolo 
è stato migliore che a Zurigo € 
che De Petrini è stato il miglior 
mediano. italiano. Parlando della 
linea attaccante il giornale, dopo 
avere elogiato la brillante. forma 
dî Piola, dice che Ferraris e Cor- 
belli sono stati troppo deboli per 
un. simile centro attacco, 

Dopo uver ancora reso omaggio 
all'arbitro impeccabile, lo Sport 
elogia lo squadra svizzera e so- 
prattutto il ventiducnne portiere 
Ballabio che, secondo il giornale, 
non ha mai giocato così bene, Da- 


po avere sottolineato T@ brillante 
forma della difesa e della mediana 


La pubblicità sui giornali supera in rapidità tutte le altre forme di «réclame» 


I versamenti degli affitti 
e la fassa suli'entrafa 


Numerosi lettori ci scrivono per 
lamentare che singoli enti, fra cui 
YIstituto fascista autonomo perle 
case popolari e vari amministra» 
torì privati si rifiutano di accet- 
tare i versamenti degli affitti fatti 
& mezzo di banche o dei conti cor- 


renti postali, in seguito all'entrata ; 


Im vigore della tassa sull’entrata, 


I giornali hanno pubblicato diffu- | 


samente chiarimenti ministeriali 
in proposito e questi chiarimenti 
non escludono affatto la possibi- 
lità di eseguire il pagamento a 
mezzo banche o conti correnti po- 
tali, aggiungendo, naturalmente, 
il 2 per cento in più per la nuova 
tassa. Per cui sarà bene che a 
queste nerme semplificatrici si a- 
deguino tutti. 


La conferenza Geyer 
al Dopolavoro Generali 


Questa sera alle 20.459, il dott, 
Mario Geyer terrà al Dopolavoro 
delle © Assicurazioni Generali in 
Sala Duca d'Aosta, Piazza Unità 6, 
una conversazione sul tema: «Ri- 
lievi medici e sociali sulla dena- 


Danze © Mostre 
Questa sera in Sala Massima 


AU 22 di questa sera ha inizio 
in Sala Massima il tradizionale 
trattenimento. danzante organizza» 
to dal Sindacato provinciale lavo- 
ratori albergo e mensa. La festa 
che, come gii scorsi anni, si pre- 
vede.brillantissima e animata, sa- 
rà resa maggiormente interessante 
da una grande Mostra gastronomi- 
ca, dall’Esposizione di tavoli im- 
banditi, posta volante, ecc. Un ric- 
co servizio da lavoro in argento 
sarà offerto alla signora che. rice- 
verà in omaggio il maggior nume- 
ro di violette, 


OSVAIVACOM MIAO AO VAGA KM COSANEOSOSUAVUANE CLICCO OOO VO XD UOO SO DAAICAUKT AO AO TAR KCODRC AKIO MA CUOI ONU OAATIA GAIA 
NOTIZIARIO SPORTIVO 


DOPO IL PAREGGIO DI TORINO 


Compiacimento della stampa elvetica 


per la conseguita «vittoria morale» 


il giornale lamenta che all'attacco 
il reparto sinistro non abbia fun 
zionato come si poteva sperare 


ce 

lia ni sirena 
La premiazione al “Dimm, dei vincitori 
del campionato triestino di sci 

Ierì sera alle 21 nella sede del 
<Dimm» alla presenza del presiden- 
te del Dopolavoro provinciale prof. 
Antonio Palin sono stati consegna. 
ti i premi ai vincitori delle gare 
sciatorie maschili e femminili per 
il campionato triestino di sei Anno 
XVIII (esordenti e classificati) in 
detto dal Dopolavoro provinciale 6 
la cui organizzazione era stata affì- 
data. al Dopolavoro Marina mer- 
canfile, 

Alla premiazione hanno assistito 
oltre ai dopolavoristi primi clas- 
silicati, nelle gare un numeroso 
gruppo di sciatori e di sciatric: 
partecipanti alle gare e vari pre- 
sidenti e dirigenti dei Dopolavoro 
di Trieste e per il «Dimm» anche il 
vicepresidente ing. Barpi, 

Il cap. Tribel, direttore tecnico, 
prima. d’iniziareo la consegna dei 
premi ha ringraziato il prof, Palin 
fer aver voluto il Dopolavoro pro» 
Vinciale affidare al «Dimm» l'orga- 
nizzazione di questa importante 
manifestazione, ed ha espresso la 
sua. soddisfazione per aver per la 
prima volta ospite nella sede del 
Dopolavoro Marina, mercantile il 
presidente del Dopolavoro provin- 
ciale. Il prof. Palin ha ‘ringraziato 
ed elogiato i dirigenti del «Dimm» 
per la perfetta organizzazione di 
queste gare cd ha rivolto agli atle- 
ti partecipanti parole di plauso per 
le affermazioni conseguite, Quindi 
sono stati distribuiti i vari premi 
consistenti in corpe, medaglie ed. 
oggetti utili, 

Come si ricorderà, per gli esor- 
dienti nella gara femminile è 
sultata prima classificata Tea Vi- 
vante delle Assicurazioni Genera- 
li, per la gara maschile esordienti 
lo sciatore Formis del «Dimm» per 
i classificati il primo premio è sta- 
to assegnato a Mario Cresciani del 
«Crda», Un premio speciale è stato 
assegnato ai camerati Taboga e 
Forti, dirigenti del «Dimm» per 
Vorganizzazione delle gare. 

TIRI 


Bollettino della neve 


ROMA, 4 

Bollettino della neve del giorno 4: 
Arabba neve mon sciabile; Cortina 
d'Ampezzo neve sciabile, cielo sereno; 
Dobbiaco cm. 25. bagnata, cielo sere- 
no; Faloria cm. 40 sciabile, cielo se- 
Teno- Madonna di Campiglio cm. 30 
farinosa, cielo sereno; Merano Ave- 
lengo cm. 20 farinosa, cielo sereno 
Merano S, Vigilio cm, 15 imosa, cie- 
19 sereno; Pocol cm. 15 sciabile, cielo 
serena, 

rn — 

La «Scuola Nazionale Fascista» 
i Roma, nel suo numero del 29 
febbraio, pubblica un interessante 
articolo di divulgazione sull’orga- 
nizzazione e finalità dei «Collegi e 
scuole della «Gil», dovuto al con- 
cittadino Andrea Benedetti, pre- 
dn del Collegio Littorio della 
«Gil», 


Veglia degli aranci» al Terge- 
steo. Il Fascio Femminile, in col- 
laborazione col Dopolavoro Com- 
mercio Industria, sta preparando 
una grande veglia. di danza che 
avrà luogo sabato 9 corr. nella 
spaziosa Galleria del Tergesteo, che 
sarà trasformata per l'occasione in 
un profumato viale d'aranceti. 


Serata popolaresca al «Pitteri». 
Giovedì alle 21, nella sede del Do- 
polaro «Pitteri», avrà luogo una 
serata popolaresca presentata da 
Alberto Catalan. Sarà coadiuvato 
dal coro del Dopolavoro Artigiano, 
diretto dal maestro Pino Occini e 
da alcuni filodrammatici che rap- 
‘presenteranno il dialogo ‘popolare- 
sco «Ursola e Catina» e lo scherzo 
finale «El pregiudizio», "Tra una 
parte e l’altra si esibirà anche Al- 
berto Catalan in alcune delle sue 
migliori scene comiche. Viva è l’at- 
tesa per questa serata, perciò i po- 
sti a sedere sì possono prenotare 
sin d’ora in sede durante le ore di 
ufficio, 


'Trattenimento degli allievi della 
Scuola, d’arte del Ferroviario. Gli 
allievi della scuola d’arte del Do- 
polavoro Ferroviario stanno orga- 
nizzando un trattenimento di dan- 
za di mezza Quaresima, che sì svol 
gera nelle belle sale della sede «Vit- 
torio Veneto», Il convegno avrà un 
attraente programma, 


{ st'ultima; 


Famiglia di mecenati che si ostingue 
Due preziose collezioni 
lasciate in eredità al Comune 


L'altro giorno vedemmo annuncia 
ta la morte della signorina Maria 
Piacere, settuagenaria, e appren- 
demmo, poichè se ne parlava nei 
circoli dei nostrì amatori d'arte, 
che ella lasciava in eredità ai Mu- 
sei cittadini la sua galleria di qua- 
dri e la sua collezione numismati- 
ca. Il nome della signorina Fiacere 
alla cittadinanza non diceva nulla, 
ma non suonava nuovo a quanti si 
occupavano di cose artistiche, ben- 
chè di persona quasi nessuno la co- 
noscesse. Difatti era estremamente 
difficile entrare in quell'apparta- 
mento di piazza Caduti Fascisti n, 
2, dove la vecchia signorina viveva. 
sola, Gli anni ‘e le sventure la a- 
vevano resa quanto mai diffi 
dente. aa 

Iniziati privilegiati 

Chi suonava il campanelio dove- 
va attendere parecchi minuti pri- 
ma che cella, dopo avere guarda- 
to dallo spiraglio, si decidesse ad 
aprire, Nel vano della porta era 
tesa una catenella, come mei vec- 
chi tempi, quando nessuna misura 
di prudenza sembrava superflua; 
è da una parte e dall'altra della 
catenella si parlamentava. Final 
mente, giudicato galantuomo, il 
visitatore e saputo lo scopo della 
visita, lo sì accoglieva in casa. 

La prima impressione era quel 
la di trovarsi in un polveroso mon- 
do: polvere dappertutto, molta 
polvere, fitta polvere, e la vecchia 
signorina pareva non. accorgerse- 
ne, tanto ci cra abituata, Ormai 
ella quasi non usciva di casa; il- 
luminava ancora le stanze col pe- 
trolio; non tollerava che nulla 
si mutasse nella sua casa, che nul- 
la contravvenisse allo spirito di 


un passato lontano. Erano più s0-|{ 


relle queste signorine Piacere, una 
volta, ed erano ragazze assai be- 
nestanti, proprietarie di case; poi 
restarono in due, poi una sola que- 
ed anche la ricchezza 
se n'era andata, ingoiata neî ro- 
vinosi affari dell'avvocato che la 
‘amministrava: catastrofe  finan- 
ziaria che fece chiasso a suo tsm- 
po. Rimasero a Maria Piacere un 
patrimonio modesto e le collezioni 
d'arte della, famiglia. 

La vecchia signorina viveva in 
adorazione dei suoi quadri, delle 
sue antiche monete e aveva anche 
jei l'istinto della ‘raccoglitrice, ben- 
chè si limitasse alla dolce mania 
di conservare le cose più usuali: 
scatole vuote‘ di fiammiferi, di 
conserve ecc. ecc. Per i suoi qua- 
dri si accalorava e non finiva mai 
dì parlarne, non senza una certa 
competenza. Spesso pensava di 
mutar di posto l'uno o laltro di- 
pinto, ed era un problema che non 
si decideva talvolta per settima- 
ne intere: la scaletta restava lì, il 
quadro ai piedi della scaletta, in 
merso nella polvere, la proprieta» 
tia irresoluta, in contemplazione. 
Ombrosa e diffidente com'era in 
tante cose, la signorina Piacere 
non metteva però ostacoli ai pre- 
stare i suoi quadri quando le ve- 
nivano richiesti per esposizioni: 
così, prestò i suoi Bison. per la. 
mostra commemorativa  dell'arti- 
sta a Palmanova, e parecchi suoi 
dipinti per le mostre triestine del- 
l'Ottocento, 


Gli autori 


Giacchè la sua collezione dl qua- 
dri (circa cento opere) era tutta 
ottocentesca: del primo Ottocento 
e della metà del secolo: vi figura- 
vano tutti gli artisti che piacque- 
ro in'\quel tempo a Trieste, Si de- 
ve considerare come della colle- 
zione quel Carlo Piacere, di cui e 
siste un ritratto, dipinto dal pitto- 
‘re Hoenigmann, appunto alla me- 
tà del secolo, e che fu esposto nel- 
la Mostra dell'Ottocento triestino 
al Castello di S. Giusto (1937), La 
signorina Piacere aveva prestato 
allora, oltre a questo, un quadro 
di Natale Schiavoni, «La sposa>, 
uno di Tito Agujari «Il solletico», 
uno del Bayerlin «Monte Re», uno 
di Eugenio. Bosa, «Pregate per 
l'autore», uno di Carlo Haase> «La 
gioia della madre» e parecchi dei 
suoi quadretti triestini del Bosa. 
‘Alla Mostra del Mare nel 1934, sì 
vedevano della collezione Piace- 
re, il «Bucintoro» © la «Venezia 
con le maschere e la neve» del 
Bison, il «Porto di Trieste». del 
Bayerlin, un quadro di pesci del 
Malacrea e un Butti assai bello, 
«Barche nel porto di Trieste». Nel 
lo stesso anno la signorina Piace- 
re mandava alla mostra di Palma- 
nova ,tutto il superbo gruppo dei 
suoi «Bison»: il «Bucintoro», la 
«Venezia», un paesaggio con rovì- 
ne e i quattro schizzi del cielo 
che ella chiamava di Don Giovan- 
ni, ma che dovrebbe essere di Don 
Chisciotte. 3 

Il gruppo di Bison era ii più pre- 
giato tesoro della galleria, ma si 
trovavano in questa @&nche elcu- 
nì Butti assai notevoli, E cote- 
sta Galleria, certamente importan- 
te per lo studio dell’arte cittadina 
ottocentesca, fu ora lasciata in e- 
redità al Civico Musco Revoitel- 
la, mentre la cdilezione numisma- 
tica, della quale non conosciamo 
entità e valore, passerà al Museo 
di Storia e d'Arte, La defunia si 
gnorina ha chiuso dunque la vita 
con un.atto munifico di ‘affetto cit- 
tadino, del quale Trieste le deve 
essere profondamente riconoscen- 
te, tanto più che ci dicono ella 
abbia voluto rimanga al Comune 
anche quanto potrà realizzarsi cel- 
la sua impoverita sostanza, detrat- 
to un legato a favore d’una con- 
giunta. 

e 


Visioni d'Africa 
La conversazione di domani al CAI, 


Domani alle 20.45 il dott. Antonio 
Marussi dell'Istituto geofisico mili. 
tare terrà al «Cai, (Società Alpina 
delle Giulie) una conversazione 
sull’Africa Orientale, che egli ha 
percorso lungamente nella sua qua- 
lità di. Ufficiale topografo. La con- 
versazione, per la quale c’è vivis- 
sima attesa, sarà illustrata da una 
interessante e originale serie di 
proiezioni luminose, 

ERE 


Sogeiorno del D.I.C.A. aCorvara 


La sezione sciatori organizza dal 
16 al 19 corr, un soggiorno sciato- 
rio a Corvara. La partenza avrà 
luogo alle 14 del giorno 16 e at- 
traverso Udine, Belluno, Caprile si 
giungerà a Arabba ove i parteci- 
panti pernotteranno, La mattina 
del giorno 17 si proseguirà con pro- 
pri mezzi o con slitta fino a Corva- 
ta, 3 

IIC San 


[odierno veglioncino benefico 
all’«Albergo- della -Città»- 


“Viva è l'attesa per l'odierna se- 
rata unica che la presidenza del 
secondo settore della C, R, I. or- 
ganizza melle sale dell’«Albergo 


della Città», ove, dalle 21,30:in poi, 
si ballerà e sì potranno anche in- 
gaggiare delle interessanti partite 
a ponte. Sarà un convegno fra i 
più eleganti e signorili, al quale 
non mancherà il successo ottenuto 
da altre serate del genere, Il ve- 
glioncino del secondo settore di 
assistenza sanitaria ha dunque un 
programma molto allettante, in se- 
guito al quale pochi saranno coloro 
che mancheranno all'elegante e be- 
nefico convegno. L'ingresso è sta- 
to fissato in 15 tic compresa las 
consumazione. 
ron 


Organizzazioni del Regime 


FASCIO FEMMINILE. Sezione mas- 
io rurali. Giovedì alle 17 il dott. Giu- 
o terrà lezione in sede alle mas- 
sale rurali dei Gruppi rionali «Mora- 
ras, «Boscarolli», «Olivares», «Comis- 
so» e «Trevisan», Le massaie appar- 
tenenti a questi gruppi sono invitate 
ed intervenire. ‘ 
G.'R. F. «Olivares». Oggi dalle 19 
‘alle 20 presso l'Istituto Magistrale si 
inizia il corso di pronto soccorso. Tut- 
te le iscritte sono. invitate prendervi 
parte. N 
G. R. F, «Luigi Razza», Domani a- 
vrà inizio il corso di pronto soccor- 
so nella sede del Gruppo alle 19.30. Le 
iscritte sono invitate a intervenire. 
G, U. F. Sezione. teatro. E* costi- 
tuita presso il G. U. F. una sezione 
teatro che dipende direttamente dal- 
l'ufficio cultura del gruppo. A detta 
sezione possono iscriversi tutti coloro 
che si occupano di recitazione, regia, 
scenografia, critica teatrale, ecc. Ol- 
tre agli clementi universitari è per- 
messa l'iscrizione a tutti i tesserati 
del P. N. F, e della G. I, L. Ogni 
sera sarà a. disposizione degli inte- 
ressati il fiduciario di tale sezione che 
darà tutti gli schiarimenti anche in 
merito ai Littoriali del teatro che si 
svolgeranno a, Bologna nel prossimo 
aprile. Uno speciale bolettino gratui- 
a i o a tutti gli iscritti 
uscirà due volte al mese con. arti- 
coli riguardanti tutte le attività. Do- 
mande d'iscrizione si accettano ogni 
sera dalle 20 alle 21.30 presso la sede. 
del G. U. MH. in via Rossini 4, 
Sezione musicale, Contrariamente & 
quanto è stato pubblicato, la convo- 
cazione degli appartenenti alla sezio- 
ne e di tutti coloro che intendono par- 
tecipare ai Prelittoriali, è stata ri. 
mandata, per ragioni tecniche, a gio- 
vedì: alle 21. 
e 


ASTERISCHI 


Il Trio vocale triestino 

al Caffè degli Specchi 

Giovedì prossimo al pomeriggio 

ed alla sera debutterà al Caffè degli 

Specchi il Trio Paoletti-Vittori-Za- 

cutti prescelto al Concorso nazio- 

nale della Canzone indetto dal- 
l'«Eiar», 

Trattenimento benefico 


Oggi dalle 21 avrà luogo un trait- 
tenimento danzante al Caffè degli 
Specchi a favore del Gruppo «Lu- 
nedì Italiano» che esplica una pro-' 
ficua attività per i bambini italiani 
all’estero. Ingresso lire 10; ufficiali 
e «Guf» lire 7. 


Donato sarà... perdonato? 


—— Buona gente, di chi è questa 
roba? 

— Nostra, assolutamente nostra, 
l'abbiamo pescata in mare, E vi 
assicuriamo che s'è trattato di un 
lavoro lungo, paziente e difficile, 

Queste battute di dialogo si svol- 
gevano ieri, verso le 15, in via Ca- 
vana, tra il vigile urbano Alceo 
Scarlavai e due giovani, grandissi. 
mi amici, trovati dal tutore del 
l'ordine mentre trainavano Un car- 
retto a due ruote, carico di 80-100 
chilogrammi di carbon fossile, 

-— Signora guardia, siamo gente 
onesta. — ha detto uno dei. due, 
risultato poi chiamarsi Donato — 
Anzi, fatemi un piacere, lasciate- 
mi andare da un vicino carbonaio, 
con il quale devo parlare di affari, 
Ritorno subito, * 

—— Immaginatevi, vi aspetto, 

— Siete gentilissimo — ha detto 
qualche momento dopo l’altro gio- 
vanotto, che più tardi si è saputo 
avere il nome di Pasquale — do- 
vrei fare anch'io una visitina. Tra 
un paio di minuti sono con voi, 

Andate, andate, 

Il vigile, buon psicologo, sapeva 
perfettamente il fatto suo, — Sono 
certo -—— egli si è detto — al mas- 
simo tra un paio d'ore, Per ogn! 
buon conto, lo Scarlavai ha atteso 
per un po’ di tempo, quindi, con- 
Vintosi che ie sue previsioni erano 
esaite, ha fatto una. rapidissima 
inchiesta, a conclusione della qua- 
le ha conosciuto tutte le generalità, 
indirizzo compreso, d'uno deì due, 
e precisamente del Donato, 

Ed ecco il vigile battere alla por- 
ta dell'abitazione di questo perso- 
naggio, jE° venuta ad aprirgli la 
madre del ricercato giovanotto, 

— E' in casa il signor Donato? 

7 No, sono sola, 

Il vigile è entrato in quella casa, 
ha girato per ‘tutte le stanze, ma 
di Donato nessuna traccia, Eppure 
— s'è detto lo Scarlavai — il mio 
fiuto non mi può ingannare, Guar- 
diamo sotto ai letti. 

Intuizione felice, Donato stava 
pacificamente rannicchiato sotto il 
mobile costruito per i suoi sonni, 

-—— Oh! Buon giovine. Che fate 
qua sotto? 

Accompagnato al Comando dei 
vigili, Donato ha snocciolato tutti 
i dati che potevano occorrere per 
rintracciare il Pasquale. Senonchè, 
non ancora cerano state avviate 
quelle ricerche, che Pasquale stes- 
so si presentava in quegli uffici, 
mettendosi a disposizione dell’au- 
torità, 

— Siamo della gente timidissima, 
Appena qualcuno ci rivolge la pa- 
rola, siamo presi da un vero pa- 
nico, e allora diciamo una cosa per 
l’altra e cerchiamo la solitudine. 

—. Ma, e il carbone pescato nel 
mare? 

— Ecco, appunto, un esempio del 


‘nostro carattere, Ci siamo spiegati 


male. Volevamo dire di aver rac- 
colto quel carbone sulle rive del 
nostro porto, 

— Non Vavete tolto dai vagoni o 
dai carri di passaggio? 

— No, Siamo innocenti come due 
colombe, 

Tirate le-somme, a carico di Do- 
nato e Pasquale non sono emerse 
prove assolutamente concrete di 
colpa, comunque essi sono stati 
accompagnati al Commissariato del 
primo distretto per gli ulteriori ac- 
certamenti nei loro confronti, 


(e 


SP9ODTA 


EUN DOVERE 
I MERCATI INTERNAZIONALI 


‘hanno subito iri questi mesi un profondo rivol- 
gimento nel loro assetto tradizionale: molti di 
essi presentano al lavoro italiano nuove op- 
portunità di affermazioni vaste e promettenti. 
Questa revisione delle posizioni commer- 
ciali nel mondo deve suggerire oggi agli 
industriali italiani la massima attenzione, 
fiduciosa alacrità e prontissime decisioni 


L'UNIONE PUBBLICITÀ ITALIANA S.A. 


valendosi anche delle più efficienti colla- 
- borazione pubblicitarie, ho perfezionato la 
propria attrezzatura tecnica ed offre agli 


ESPORTATORI ITALIANI 


1 seguenti speciali servizi: 

studi e indagini sulle possibilità 
di espansione dì prodotti Italiani 
su determinoti mercati stranieri; 


piani completi di propaganda 


pubblici 


tario all'estero; 


compilazione di avvisi 
nelle varie lingue, corrispondenti alla 
psicologia ed agli usi di ogni singolo Paese; 


esecuzi 


one e sviluppo 


di tali azioni di pubblicità all'estero, con fos- 
sibilità di ampio controllo e regolamento in 
Italia, alle più favorevoli condizioni di prezzo. 


\Per informazioni e preventivi rivolgersi alla 


UNIONE PUBBLICITÀ ITALIANAS.A. 


SERVIZIO. ESTERO (ESPORTAZIONE) 
Milano; p.za degli Affari; palazzo;della Borsa, tel.12451"ah12456 : 


e e enza] 


Parchetti 


Piallatura elettrica 
‘Raschiatura e lucidatura con CERINA soltanto. 
TO RESELLA 


PIAZZA TOMMASEO N. 4 — Tel. 97-63 
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L'olio del «Leonilda» 


(Tribunale penale) Una mattina 
dello scorso gennaio, tale Domeni- 
co Martinuzzi, abitante a Monfal- 
cone, salendo a bordo del motove- 
liero «Leonilda», di cui è proprie- 
tario, s'accorse che una paratia era 
stata spezzata e che dall'apertura 
si poteva scorgere il fondo della 
stiva, Pieno di malumore, il Mar- 
tinuzzi, aperta la boccaporta scese 
nella stiva, ove riscontrò la spari 
zione di 25 chilogrammi di olio lu- 
brificante, di 18 chilogrammi di 
olio bruciato, di una. bottiglia di 
elio comune e di un barattolo di 
salse. Risalito in coperta, il Marti- 
nuzzi con un salto fu a terra, dove 
si affrettò ad informare del furto 
i carabinieri, i 

Avviate le indagini, il ladro ven- 
‘ne scoperto nella persona del ma- 
rittimo Bruno Bean di Fortunato, 
di 30 anni, abitante a S. Canciano|, 
d’Isonzo il quale, interrogato, con- 
fessò di essersi recato a bordo del 
«Leonilday per commettere il fur- 
‘to. Soggiunse che parte dell'olio 
rubato lo aveva venduto per poche 
lire al meccanico Otto Bonezzi fu 
Gaetano, di 41 anni, domiciliato a 
Monfalcone. 


Il Bean, ritenuto responsabile di 
furto e di contrabbando per avere 
portato a terra del lubrificante sog- 
getto a dazio in frode ai diritti 
doganali, s'è presentato ieri, assie- 
me al Bonezzi, imputato di ricet- 
tazione, davanti i giudici della 
quarta sezione i quali, stando alle 
risultanze, di causa, l'hanno con- 
dannato per il furto a due annì di 
reclusione ed a 1400 lire di multa. 
col beneficio del:condono condizio- 
nale, mentre per .il conttabbando 
hanno ritenuto di non doversì pro- 
‘cedere per amnistia. Anche il Bo- 
nezzi, responsabile di incauto ac- 
quisto, è stato amnistiato, 

Presidente cav. uff. Gnezda; giu- 
dici Ostoich e Rusin; P. M. cav. 
Santanastaso; difesa avv, Strudt- 
hoff; cancelliere dott. de Paoli, 


L'’oltraggiatore 


(Tribunale penale) La sera del 
7 gennaio scorso, alcuni cittadini, 
trovandosi a passare per la via 
Carducci, rimasero molto disgusta- 
ti nel vedere un tale, ubriaco, vo- 
mitare una sequela di parole ol- 
traggiose. Chiamato un vigile ur- 
‘bano, lo sconosciuto venne tratto 
in arresto e denunciato quindi al- 
lVautorità giudiziaria per vilipendio. 

Comparso ieri nell'aula della 
quarta sezione, il tizio, tale Emi- 
lio Turel fu Luigi, di 54 anni, pa- 
nettlere, abitante in via Gaspare 
Gozzi, è stato condannato ad un 
anno e 2 mesi di reclusione, non- 
chè a cinque mesi di arresto, 

Presidente cav. uff, Gnezda; giu- 
dici Ostoich e Rusin; P. M, cav. 
Santanastaso; difesa ‘avv. Strudt- 
hoff; cancelilere dott. de Paoli. 

a 


Cortesie tra detenuti 


(Pretura penale) Tempo fa, un 
eruppo di detenuti, rinchiusi. al 
Coroneo, videro arrivare un nuovo 
ospite, tale Tolentino, .al quale non 
‘fecero le solite festose accoglienze 
come s'usa tra,. camerati, ma si 
guardarono ben bene dall’avvicinar-. 
lo come se, il poveruomo, fosse 
‘una pecora nera. Il Tolentino di 

| questo trattamento non s’ebbe a 
| male, anzi manifestò di esserne fe- 
lice e dal suo lettuccio, guardando 
‘con aria sdegnosa i compagni, dis- 


— Se io sono qui è per puro er- 
fpre, mentre. voi... Per questo ci 
. tengo molto a tenere le distanze 

tra voi e me. 

Uno dei detenuti, ghignando, gli 
lanciò un’ingiuria, che il Tolentino 
la rimandò servendosi di una, 
scarpa. 

Il proiettile di nuovo genere andò 
diritto a colpire ad un'occhio tale 

_ Leo Morigi il quale, perduto, e non 
in senso metaforico, il lume della 
ragione, sì gettò come un forsen- 
nato sul Tolentino, e tra i due av- 
venne una colluttazione. violenta. 

Attratti dal baccano accorsero i 

sorveglianti per dividere i conten- 

denti, uno dei' quali, il Tolentino, 
aveva riportato nelia lotta. la rot- 
tura di un dente. Il Tolentino, fat- 
tosi accogliere nhell’infermeria, de- 
nunciò il Morigi e un altro dete- 
nuto, eerto Gastone Paris il quale, 


Un'autolettiga della Croce Ros- 
sa ha dovuto accorrere ieri. matti-| 
na in Guardiella Scoglietto 318, | 
per soccorrere la casalinga Giu-| 
seppina Stegù di 83 anni, la quale! 
si trovava in gravi condizioni. Un 
familiare della Stegù ha racconta- 
to che la vecchia. si era intossi- | 
cata mangiando’ della carne di 
cavallo, presumibilmente guasta. 
Trasportata all'ospedale Regina 
Elena, la donna è stata accolta 
nella terza divisione medica con 


prognosi strettamente riservata, 
ion 


Due ferite che peggiorano 


Al meccanico Giacomo Dolgan 
di 38 anni, abitante in piano S, 
Anna 35, è caduto giorni or sono 
un pesante pezzo di ferro sul pie- 
de destro, mentre lavorava presso 
gli altiforni dell’«Ilva». Visto cil 
continuo peggiorarsi delle condi- 
zioni dell'arto leso, il Dolgan si è 
fatto accompagnare. ieri all’ospe- 
dale Regina Elena dove gli hanno 
riscontrato una contusione al pie- 
de destro con la probabile frattu- 
ra ossea. Egli è stato accolto nel- 
la seconda divisione chirurgica e 
dichiarato . guaribile in quattro 
settimane, d 

— Ancora giovedì scorso il tu- 
bista Bruno Ruan di 39 anni, abi- 
tante in via Orlandini 28, si è -fe- 
rito accidentalmente al Cantiere 
S. Marco, sbattendo la faccia. con- 
tro. l'ingranaggio di un macchi- 
nario. Data la. lieve entità della 
ferita il Ruan si è troppo presto 
dimenticato di curarsi cosicchè ie- 
tì ha constatato che la ferita ave- 
va assunto ‘un aspetto ben peg- 
giore di sei giorni or. sono. Con 
la Croce Rossa. egli è stato tra- 
sportato all'ospedale Regina Elena 
dove gli. è stata riscontrata una 
ferita infetta al capo ed è stato 
accolto con. prognosi. riservata 
nella seconda ‘divisione chirurgica, 


Il secchio sul piede 


Il marinaio Antonio Domenici 
di 27 anni, mentre trasportava un 
secchio. contenente dello zolfo sul 
motoveliero «Dri» ormeggiato -al 
molo 26 del ‘porto V. Emanuele 
III, si è lasciato sfuggire. dalle 


a. cadere; sul. piede destro. Un 
compagno di. lavoro lo ha accom- 
pagnato call'ospedale Regina. Ele- 
na dove il'sanitario di turno‘gli 
ha constatata una ferita al' piede 
destro ‘con sospetta frattura. Egli 
è stato accolto nella: seconda di- 
Visione . chirurgica . e. dichiarato 
guaribile in trenta giorni, 
TETTE 


Una naurosa caduta da'la bicicletta 


‘'Un'auto privata ha trasportato 
ieri nel pomeriggio ‘all’ospedale 
Regina Elena, il contadino Matteo 
Trento d'anni 41, abitante al n; 54 
di Umago, al quale i medici han- 
no riscontrato una lussazione alla 
spalla destra con sospetta lesione 
ossea. Detta contusione il Trento 
l’ha riportata domenica sera. nei 
pressi di Buie d'Istria, dove è' ri- 
masto vittima di. una paurosa ca- 
duta dalla bicicletta. E’ stato ‘\ac- 
colto nella seconda divisione chi- 
rurgica e dichiarato guaribile in 
quattro settimane, 

e 


Scaricando una hotte di vino da 
un carro, il bracciante Francesco 
Papa, di 43 anni, abitante in via F, 
A. Nordio 9, sì è prodotto una feri. 
ta.alla mano-sinistra, con:probabi- 
le frattura della terza falange del 
dito ‘indice. E° stato accolto nella 
seconda divisione chirurgica del- 
l'ospedale Regina Elena. Guarirà 
in due settimane. 


E° stato soccorso ieri dalla Croce 
Rossa, il confadino Romano Creva. 
to, di 40 anni, abitante al n. 189 di 
Trebiciano, colto da malore improv- 
Viso in via Coroneo, 

tom 

Oggetti rinvenuti. All’albo preto- 
rio del Comune di Trieste è affissa 
‘una distinta degli oggetti rinvenuti 
sulla via, e depositati presso l’Eco- 
nomato municipale, che potranno 
essere ritirati dai legittimi proprie- 
tari ogni giorno non festivo, dalle 
8 alle 12. 

e 


DI TRIESTE 
| 


J 
Marzo Soli 


SCORE 91.60 | 91,40 
Rendita 315%. . 70,80 |, 
Redimibile 314% . . 3 
Redimibile 5% . . . 
Obbligaz. Tre Venezie 
Buoni Tes, nov. 1940 
Buoni Tes. nov. 1941 
‘Buoni Tes. nov, 1943 
Buoni Tes. ‘nov. 1944 
TBIE g gian 
I.R.I. eSteto 4%. , 
I: R.I. «Mare» 446%. 
I R.I. «Ferro» 416% . 
Tiettr.  Merrovie Stato 
Fond, Tre Ven. 3%% 
Fond. Tre Ven, 4% c. 
(già 5 e 6%)... 
4% 


Rendita 5% 


Fond. Tre Venezie 
"l'rieste 1899 conv. . . 
Trieste 1914 conv « 
Trieste 1916 conv. . . 
‘Provincia Istria 1900 
Sofiasi 0 i. 
Assicurazioni Generali 
Assicuratrice Italiana 
Infortuni .. . ... 
‘Riun. Adriat, ser. A 
Riun. | Adriat. ser. B 
Gerolimich” . . 
Isttia-Trieste- 
Lussino . 
Martinolich 
Meridionali: 
Premuda . . 
Piccole Ferrovie 
Mripeovich'. + 
SETA ne 
Ampelea . . 
‘Arrigoni e C. 011 
Cantieri Riun. Adriat. 
Gementi Isonzo .. ... 
Istriana Cementi . . 
SELVA 
Lavanderia Triestina . 
L'ernio, 

CAMBI: 


Collocamento gente di mare 


Turni d'imbarco del 5 marzo 1940; 
Turno generale: Marinai: 3, 4, 5, 

7; .. giovani coperta: 1, 2, 3, 4 
6: mozzi’ coperta; 3,4, 5, 6; ine 
grassatori: 1, 2, 3, 4, 5;  fuochisti 
nafta: 1, 2,3, 4, 5; fuochisti car- 
Rn 3,4 .5,-7; carbonai: 1, 2, 
040 d. È 


Turno Lloyd Triestino:: Marinai: 
501, 502, 508, 504. 
t 


9 


mani il secchio, che gli è andato|ta I 


3, 


zione: 

camera ; senza navig.: 
417, ,118;, giov. cucina: 187, 138, 
141, 142; allievi cuochi: 162, 163, 
165. 166. 

sa lo Italia (carico): Manmnai: 
25: 


105,1 


114, 115, 


261,! 


Turno Adriatica: Marinai; 201, 373, 
374, 376," 
153, 154. 155, 156; giovani coperta Il: 
60,173, 74, 75; 76; mozzi copert 
124, 126, 127, 128; ingrassatori 

66, 67;: fuochisti: 263, 277, 
250; carbonai: 84, 

Turno Tripcovich: Marinai: 821, 323, 
525, 826, ‘327; giovani coperta: 65, 70, 
84,97, 99;* mozzi coperta: 109, 113: 
115, 116, 117; fuochisti:' 229, 295, 290, 
SE 302; carbonai; 100, 101, 102, 103. 

Turno Ramb: Marinai: 16, 118,19, 
20, (21; giovani: coperta 1:10, 12, 18; 
14,15; giovani coperta II: 3, 4, 7,8, 
9; mozzi coperta: 11, 12, 13, 14, 
&grassatori: 14, 15,16, 17, 18; carbo: 
nai: 5, 6,7, 8, 9. 

Chiamato per oggi, alle 10: 

Turno generale: ‘1 ‘mozzo coperta, 
1 ‘fuochista. ; 1 

Turno Italia (passeggeri): 1. mari- 
naio, 1 mozzo coperta, 2 allievi cuo- 
chi, 2 giovani cucina, 8 camerieri 1I 
ciasse, ‘8 ‘camerieri -III classe, 1 ca- 
meriere mensa ‘ufficiali, 4 giovani ca- 
mera I classe, 1 giovane camera II 
Classe; 2 mozzi camera.con naviga- 
zione, 


NEI DOPOLAVORO 


Mutua tapieosa, Domenica. gita 
sciatoria a; Pian. della Secchia. Dal 1' 
al 19 marzo soggiorno sciistico a Mi- 
surina é Monte Piana (m. 2850), quo- 
ta tutto compreso lire 150 e Sappada 
lire 100. Informazioni in sede. 

«Dimm». Sezione A. Giovedì dalle 17 
in poi lezioni di ‘fisarmonica ‘tenute 
dal m.o, Siggelli.. Sabato ‘rivista. mu- 
sicale. per grandi e piccini. Prenotà- 


Lattaio denunciato. L'Ufficio comu- 
nale di sanità e igiene ha denunciato 
alla R, Pretura Arturo Longhena fu 
‘Bortolo, proprietario della rivendita; 


con la scusa di far da paciere, gli 
avrebbe maciullato i fianchi con 
dei cazzotti bene aggiustati. 

I due detenuti hanno dovuto 
comparire ora davanti al Pretore, 
il Paris per negare di avere par- 
tecipato alla lotta, il Morigi per 
chiarire che il dente il Tolentino 
se l’era rotto cadendo. 

Tl Pretore, sulla scorta delle ri- 
sultanze dibattimentali, ha assolto 
il Paris, per non avere commesso 
il fatto e, mutata la rubrica del 
reato di lesioni in quelle di lesioni 
colpose, ha dichiarato non doversi 
procedere nei confronti del Morigi 
per avvenuta amnistia, 

Pretofe dott. Locuoco; difesa 


dott. E. Presti; cancelliere Varla.| 
rie dteeetà 


Gravemente ustionato 
— nel tentativo di spegnere un incendio 


Sabato nel pomeriggio si è svi- 
luppato un piccolo incendio di 
sterpaglia in un campo di S, Cro- 
ce, di proprietà del contadino An- 
tonio Sedmak di 76 anni, abitan- 
te al n, 118 della frazione suddet- 
ta. Al vecchierello è venuta la 
cattiva idea di tentare di spegnere 
le fiamme, ma ne è rimasto preda 
egli stesso tanto che alcuni fami 
liari hanno dovuto accorrere per 
liberarlo. Purtroppo il vecchio ha 
riportato delle gravi ustioni di pri 
mo, secondo e terzo, grado agli 
arti inferiori, alla coscia sinistra 
ed alle mani. Date le sue gravi 


di latte al n. 20 di via S. Lazzaro, 
per avervi tenuto in vendita, spac- 
ciandolo per genuino, latte scremato. 


Recite di filodrammatie: 


«Mia figlia» in Sala Massima, Ve- 
nerdì alle g21, la filodrammatica del 
Dopolavoro aziendale «<Acegat» terrà 
in Sala Massima, via Coroneo 15, una 
recita con la commedia in tre atti di 
Giacinto Gallina «Mia figlia». Duran- 
te la rappresentazione verrà eseguito 
il primo atto dell’opera «Il. Trovato- 
rey. La direzione dello spettacolo, af- 
fidata al camerata Renato Paggiaro, 
presenterà la commedia con una mes- 
sa in scena eccezionale per la. quale 
fervono le prove. 


«I dono del: mattino» al Dopolavoro 
Chimici. Giovedì, alle 20.30, il com- 
piesso filodrammatico del’ Dopolavoro 
interaziendale Chimici darà, nella se- 
de sociale di via Conti 11, una recita; 
della commedia «Il dono del mattino», 
tre atti di Giovacchino Forzano. Sono 
invitati tutti i ‘soci, i loro familiari 
honchè i dopolavoristi simpatizzanti’ 
in possesso della tessera O. N.D, an 
no XVIII Di 


Replica dì «Passeggiata col diavolo» 
nl Dopolavoro Ferroviario. Il fetvido 
successo ottenuto sabato scorso, dalla, 
commedia di Guido Cantini «Passeg- 
giata col diavolo», ha indotto i 'filo- 
drammatici del Ferroviario di adcon- 
tentare quanti non hanno potuto assì- 
stere alla bella rappresentazione. La 
replica avrà luogo sabato ‘alle; 21, Le 
prenotazioni dei posti si sono già ini- 
ziate e sì ricevono nella, segreteria di 
piazza: Vittorio Veneto 3. ii 

‘Recita al «Dinim» pro. IN.F,P.S. 
Questa sera alle::20.45 l'ottima’ sezio- 
ne filodrammatica del «Dimmò, Sezio- 
ne A, rappresenterà. la. spassosa com- 


condizioni è stato trasportato ie- 
ri all'ospedale Regina Elena dove 
i medici hanno emesso prognosi 
| strettamente riservata; ‘è stato 
accolto nella divisione dermatolo- 
gica, 
FELL ARA 
Sul lavoro. Lavorando presso la 
Fabbrica Macchine di S. Andrea, il 
bracciante Gaettano Dilie, di 50 an- 
nis abitante în via dell'Industria 20, 
«si è prodotto una contusione esco- 
viata alla coscia destra. Con la 
Croce Rossa il Dilie è stato tra- 
sportato all'ospedale Regina Elena 
dove è stato accolto nella prima di- 
Visione chirurgica e giudicato gua. 
tibile in otto giorni. 
Scendendo le scale della propria 
| abitazione di via Media 4, il trenta 
cinguenne Mario Bometti è rima- 
| sto vittima di una caduta riportan- 
do la frattura del malleolo destro. 
| E? stato soccorso dalla Croce Rossa 
| © curato all’ambulatorio di piazza 
Ù sv: Veneto. 


| _. Non si trattava di sbornia, Il 
| cuoco Tommaso Basilisco, di 63 an- 
| ni, abitante in piazza Barbacan4, 
passando l’altra sera per via Tren- 
to, colto da capogiro, 
terra, ferendosi leggermente al vi- 
o. Alcuni passanti, ritenendo trat. 
tarsi di un ubriaco, passarono ol- 
tre, altri invece, più samaritani, si 
affrettarono a chiamare la Croce 


sportare il Basilisco all’ospedale,i 
cui sanitari, dopo avergli prestato 
sure opportune. lo rimandarono 


a 


media di G., Gallina ‘«Zente'refada» 
nella sala maggiore del «Dimm» (g. 
c.). La rappresentazione è a favore 
del Dopolavoro .dell'I.N:F.P.8. i 

A 


CORRISPONDENZA APERTA 


Un affezionito lettore del «Piccolo». 
1) Il proprietario di casa — per il-ri- 
cupero del suo avere in pigione insolu- 
ta — può rivalersi sulla mobilia! esi- 
stente . nell'abitazione dell'inquilino 
moroso; 2) Usate acqua mista adiam- 
moniaca in proporzione di uno a 15. 
3. Le macchie sul marmo di inchiostro 
sangue si trattano coll'acetosella ((ve- 
leno). Le macchie di ruggine si posso- 
no togliere con una soluzione di: acqua 
ge 500, acido ossalico (veleno) 20, bur- 
to d'antimonio 15, Se le macchie sono 
d'altra ‘natura consultate il Ricettario 
Domestico di I. Ghersi. 4) Per distrug- 
gere le cimici si lavano dapprima i letti 
conisoluzione. bollente di sapone alla 
quale si mescola il 10-20% di una. mi- 
scela composta di allume 1, ac. borico 
8, ac. salicilico (veleno), 6, Si cosparge 
pure questa polvere sui pagliericci, sui 
materassi nonchè fra le commessure 
dei pavimerti di legno e dovunque i 
molesti parassiti possano aver fissato 
la loro residenza, 


zioni posti in selle. — Sezione B. Tut- 
ti\i partecipanti al torneo di briscola 
e tressefte sono convocati in sede do- 
mani ‘alle 19/50, Sabato alle 20,45 gran- 
de serata di varietà. Domenica gita a 
Corgnale con visita alle grotte. Per 
iscrizioni e: informazioni in sede. 


‘Ferroviario, Domani nella sede San 
Vito cinematografo alle 19 e alle 21; 
giovedì spettacolo nella sede Vittorio 
Veneto alle 17 e alle 19; sabato re- 
plica della commedia «Passeggiata col 
cdliiayolo», prenotazione dei posti in se- 
greteria, Domenica gita sciatoria alla 
volta‘ di Tarvisio, iscrizioni in sede 
dalle 18.80(in poi. 

Chimici. Domani dalle 20 in poi so- 
Ita riunione familiare in sede Giove- 
divalle 20.30 commedia «Il dono del 
mattinoa, tre atti di G. Forzano, Pat- 
tinaggio: Tutti i giorni. dalle 15.in 
poi lezioni di paitinaggio a rotelle. 


| Ber i soci l'iscrizione è gratuita men- 


tre: per gli altri dopolavoristi 
larmente. tesserati. all'O. 
XVIII e in ‘possesso; dei propri. pat- 
tini. essa. è! subordinata all'acquisto 
di'apposita tessera del costo di lire 5, 
valevole per trenta presenze. Bibliote: 
ca: Aperta il martedì dalle 19 ‘alle 20 
e <il venerdì dalle 20 alle 21, ricca di 
‘oltre un migliaio di volumi, 


«Diteci». La. sezione sciatori organiz- 
za. perle prossime feste: pasquali la 
tradizionale sita alla Marmolada: Pro- 
Rn e iscrizioni presso la segre- 
era, , 


.,Eooperative operaie, Per i giorni 16, 
\1T, 18 e 19'corrente è indetta una gita 
con ‘totpedone sulla Marmolada. La 
quota’ fissata è di lire 145 per perso- 
ma. Partenza il giorno 16 alle 15. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi seral- 
mente in sede sociale, Iscrizioni si 
AO anche presso i negozi spor: 
ivi È i 


«Dica», Domani alle 20.30 Alberto 
Catalan terrà una serata ‘popolaresca 
trièstma con.ia'cooperazione del coro 
fiel Dopolavoro dell'Artigianato. diret- 
to.dal m.o Pino Occini e:della -filo- 
drammatica sociale, Il programma 
comprende, un. dialogo di A. Catalan 
sUrsola' 6’ Catinap, «El pregiudizio», | 
scherzo scenico e una serie delle più 
tipiche canzoni triestine della secon- 
da metà dell’800. Alla serata possono 
intervenire oltre ai soci solo chi è in 
possesso di regolare invito. 


CENTRO ALPINISTICO ITALIANO 


‘Domani alle 20.45 conversazione dott. 
Antonio Marussi su «Visioni d'Africa», 
proiezioni. Presso la segreteria sono 
Aperte le iscrizioni alla settimana scia- 
toria che avrà luogo al, Rifugio «Ti- 
Meus» dal 23 al 31 corr. 

Scuola nazionale di alpinismo, Que- 
stasera alle: 20.30 TI lezione: «Tecni- 
ca. da roccia» (relatore N Gobbo), 
proiezioni, 

\6Gars», Dal 16 al 19 accantonamen- 
to al'rifugio «Timeu», Iscrizioni aperte 


e rr —————’ 


BOLLETTINO dello. STATO, CIVILE: 
I SANTI D'OGGI DI NOME ROMANO: 
A ncmssI @ È i 

-4 marzo 1940-XVIII): 
Antonia Schlaf ved. Mahnich, a. sl; 
Costante Semenzato, a. 56; Virginia 
Girasole in Tosio, a, 25; Giovanni Di- 
siot, a. 62; Olga. Boteghelz in Gian- 


rego- 
N. D. anno 


Mariuccia. -Regalate per esempio: 
Papp «Chi vive nelle stelle» e «Avveni- 
re © fine del mondo», Ed, Bompiani. 

D. Y. fedele del «Piccolo». Rivolge-! 
tevi agli sportelli. dell'I,N.F.P.S., via 
Coroneo 2. Ù Ù { 

Lettrice del «Piccolo». Potete: pre- 
sentarvi direttamente a%e due Indu- 
strie e avrete gli ‘schiarimenti neces- 
sari, Per. quanto -riguarda.la. società 
di Trieste, scrivete urca Propa- 
ganda della S.A.P.A. &. Arrigoni e (C. 
Casella Postale 81, Trieste. 


(Segue nel Popolo di Trieste-Piccolo - A 


della Sera) 


frè, 


a. 19; 
Cobau. 


di, è 
gio. Stock: 


si = 
INO ALESSI, direttore respons 
Società Editrice ‘del Piccolo 


377; giovani coperta I: 150,114 


Una azienda senza «réclame» è come una casa vuota: manca ogni desiderio di entra! 


AVVISI COLLETTIVI 


AVVERTENZE PEE I PUBBLICO 


Questi avvisi possono essere ordinati 
dalle 8' dille 19 presso 


UNIONE PUBBLICITA’ ITALIANA 
S. A., via Silvio Pellico 4, pianoterra 
o inviati a mezzo posta, coi relativo 
importo, allo stesso indirizzo. 

Coloro che mon intendono dare il 
proprio | indirizzo nell'avviso, possono 
servirsi, per il recapito delle offerte, 
delle caselle istituite nei' nostri uffici, 
verso pagamento della quota di ubbo- 
mamento, che è di L. 1 per cinque 
giorni, di L. % per dicci e L. 8 per 
quindici giorni. Questi avvisi vengono 
acccitati dalle 8.30. ulle 18 e dalle 14.30 
alle 19 in Via Silvio, Pellico 4, piano- 
terra. 

L'indirizzo per le offerte dirette alle 
nostre caselle deve contenere il nu- 
mero di controllo c la sigla della ru- 
brica, che’ figurano nell’indirizzo 
dell'avviso del mostro Ufficio (UNIO- 
NE PUBBLICITA” ITALIANA S._A., 
Trieste). 


Le offerte debbono, a norma di leg- 
ge, essere affruncate (con. ‘affrancatura 
semplice, @ non per raccomandata od 
espresso) e spedite per ‘postu. Possono 
essere anche recapitate « mano, pur- 
chè siano state prima presentate al- 
VUfficio postale e questo abbia dn- 
nullato è francobolli con regolare tim- 
bratura. 

Agli importi degli avvisi devesi ag- 
giungere la tassa governativa (com- 
prensiva della tassa bollo di quietan- 
#0) in ragione dell’1,80 per cento del 
costo dell'inserzione, col inimo edi 
centesimi 25 per ogni inserzione: V| 

Sono incaricati dell’uccettazione de- 
gli avvisi collettivi per 11 Piccolo an- 
che i chioschi di vendita giornali di 
piazza Cavana e piasza Garibaldi (an- 
golo via Settefontane). 

Nclic offerte non allegare moi do- 
cumenti originali (per è quali VU. P. 
I. non può assumere alcuna responsa- 
bilità) ma soltanto una copia. 

,Per_ la rimessa degli. importi rela- 
tivi'ad ordinazioni inviute a mezzo po- 
stale, sì raccomanda ‘al pubblico di 
servirsi sempre dei vaglia postali. 


CIA 
Giterte di personale di servizio 


sima 
ge 


GIOVAN 
ica 9, 


prestaservizi ottri 


WRVIZI offresi per piccola 
famiglia, escluso bucato, miti. prétese. 
S. Nicolò 18. 330231A. 


I: AGAZZA giovane capace presenza 
prereribilmente triulana stabile cerca- 
SI, Presentarsi dalle 12 în pol. Via Ga-| 
latti 14-I. 32985 B} 
KAGAZZA onesta, capace, stablie, cer- 
ca persona tre persone. Romagna 56, 
Padovan, 62579 B 
RAGAZZA per stanze solo mattina, 
casi. Attestati, Galatti 24-IV. 62562 B 
RAGAZZA stabile tutto fare, onesta, 
attestati, cerca piccola famiglia. Scala, 
Belvedere 1, Gardì, 62563 B 
RA mesta, tutto fare, stabile, 
cercano coniugì soli. Presentarsi dalle 
9 alie 11, via Murat 8, porta, 8. 33000 B 
RAGAZZE capaci cucinare, 150 mensi- 
li; prestaservizi corcansi. XX Settem- 
bre 12, pianoterra, telefono 74-19, 

81 B 


j 


Ta 


IMPIEGATA - pratica contabilità » per 
mezza giornata. Offerte con copie docu- 
menti, referenze; Cassetta 13756 D, U- 
nione Pubblicità. ____1413756 D 
LAVANDAIA mezza lavorante  stira- 
trice cercasi. Piccardi 15. 62586 D 
LAVORANTE sarta uomo anche sin- 
gole ore giornaliere cercasi, Indirizzo 
Piccolo. 82986 D 
MEZZO lavorante odontotecnico cerca- 


i sì per provincia, specificare posti occu- 


pati, e pretese. Cassetta 13749 D, U- 
nione Pubblicità. 13749 D 
MEZZO lavorante e lavorante barbiere 
stabile cercansi. Via Mazzini 38. 

18801 D 


10) 8 
anni, cerca importante azienda. Offerte 
Cassetta 468 D, Unione Pubblicità. 


STRANIERA prestaservizi presso per- 
sona sola cercasi, ore da combinarsi, 
Referenze. Gatteri 60, quarto, sinistra. | 
62604 B i 
n " ei 
Domande d’impiego e di iavoro 
Prati: cent. 10 la parola. Mn. La. 1. 
..90 la par. 


AUTISTA meccanico patente II grado | 
offresi qualsiasi lavoro, miti pretese. 
Cassetta 13763 C, Unione Pubblici 

CORRISPONDENTE italiano tedesco, 
contabile-bilancista, pratico esportazio- 
me, occuperebbesi. Cassetta 13754 C, 
Unione Pubblicità. 2 
CORRISPONDENTE-cassiere cauzione 
trentamila, perfetto inglese parlare 
serivere, ottima conoscenza altre lin- 
gue, energico organizzatore esporto- 
zione, lunga residenza mercati cltr 

mare, offresi. Cassetta 12491 C, Unio- 
ne Pubblicità. (2 01249100. 
DATTILOGRAFA pratica ufficio bella 
‘presenza’ offresi anche provvisoriamen- 
te. Cassetta! /13624 ©, ‘Unione Pubbl. 


sa 

Cassetta 13769 G, 

“18760 © 

;omandasi famiglie 

lucidare mobili, v*parazioni, altri lavo- 
ri. Recapito: Battisti 13, lavaguanti. 


Unione Pubbl 


“enne bella presenza of 
ista bar o caffè. Via Ana- 
porti 18770 


RAGAZZA 
fresi IASE 


18754 Ci! 


PRATICANTE ufficio dattilografa p 
sibilmente conoscenza tedesco cercasi, 
Cassetta 13752 D, Unione Pubblicità. 
PRINCIPIANTE | volonterosa 
donna cercasi, Tesa 52, primo 


RAGAZZO per drogheria possibilmen- 
te pratico cercasi. Caprin 13, droghe- 
; à 62608 D 
GAZZO pratico volonteroso cercasi, 
Negozio commestibili Collini, Regina 
Elena 33.0 13809 D 


3: 
RAGAZZO panificio cercasi. Via Oecilia 
ni 14 62607 


Via Udine 19. 
70 per negozio alimentari ci 
ti 9 33017 I 
O per megozio commestibili 
Via S. Giusto 12, 32002 DI. 


84 D 


n danni, pi 
cissima negozio frutta. Indirizzo Pic- 
olo. 8 D 


Gi 
vori ufficio cercasi da ditta industriale. 
Offerte Cassetta 13757 D, Unione  Puh- 
blicità. 3 13757 D 


Richieste di camere e pensioni 


cent. 40 la parola. Minimo L. i E 


pr: ma, offresi per ai 
aiuto lavori di casa, miti pre- 
Indirizzo Piccolo. 13786 C 
8 , Cas 
siera, eventualmente anche rivendita 
tabacchi, offresi. Cassetta 12762 C, U- 

i Pubblici 137 

SIGNORINA Î7-enne conoscenza dat- 
tilografia, referenze, assolto avviamen- 
to commerciale, praticante ufficio,. of- 
fresi. Cassetta 13771 C, Unione Pubbl. 


'PRESTASERVIZI straniera capace an- 
ziana offresi prontamente. Via del Pon- 
te 5, Tinoli. 88001 A. 
RAGAZZA giovane offresi stabile. San 
Francesco. 10-II, 33028 A 
RAGAZZA stabile brava offresi. Via 
delle Beccherie 3, presso Ronich. 
33086 A 
RAGAZZA giovare cameriera oppure 
tutto .fare, piccola distinta famiglia. 
Cassetta 13759 A. Unione Pubblicità. 
RAGAZZA onesta, offresi piccola fa- 
miglia tutto fare ‘o semplice camerie- 
ra, Commerciale 14, porta 7. 62581 A 
RAGAZZA fidata seria capacissima cu- 
cinare praticissima tutti lavori offresi 
tutto giorno oppure stabile. Via Ca- 
staldi 7-III. 33016 A 


AZZ: dal 
Rossetti 28, portineria. DA 
SIGNORA 35. anni, bella presenza, cer- 
ca:‘posto direttrice casa 0 governante 
resso persona sola, Scrivere Sirocchi, 
Viale XX Settembre BI-IV.. ‘3301: 
SIGNORINA indipendente, colta, bra- 
va massaia, offresi tutto fare persona 
‘sola anziana, initi pretese. T'elef. 79-59. 
S ‘88005 A 


Richieste. personale. di servizio 


cucinare cercasi. Indirizzo al Piccolo. 
82585 B 


A BAMBINAIA per Roma, domestici 
Milano, Torino, Genova, Napoli, gover- 
manti cuoche cercansi, T'orrebianca 24 

AE {33038 B 
A. FAMIGLIA urge cuoca tutto fare 
giovane. sana 180 mensil Impero, 
Villafranca 8, A, Roma. 


ca signore, signorine, cameriere, do- 
mestiche, prestaservizi. 11, 33010 B 
DOMESTICA: tutto fare cercasi. . Tor 
\San Piero 12, porta 24, dalle VELO A8-47. 


nare, attendere, bambino, tutto .fare, 
cercasi. Presentarsi Leo 13, Traverso, 
941, 18-15. “1000 B 
DOMESTICA giovane tutto fare cerca 
piccola famiglia, preferibilmente cono- 
scenza tedesco. Ricca, via Franca 16. 


—. 62677 B 
PRESTASERVIZI con attestati, dalle 
Imbriani 6. 62594 B 


tutte mattine, due dopopranzi, 
Indirizzo Piccolo. 32980 B 
‘pomeriggio cercasi. 
Via Aleardi 2, porta 14. E 
PRESTASERVIZ. T 
spi.12 . _ 19821 B 
| PRESTASERVIZI per mattina cerca 
piccola famiglia. Via Franca 9, por- 
ta_ 2. 13872 B 


IRINA 30-enne paziente offresi 
per compagnia signora, eventualmente 
lavori amministrazione privata, Cas- 
setta 13747 C, Unione Pubblicità 


Artigianato (Lavoro domicilio) 


apprezzate: naturalezza, facilità. petti- 
narsi, pettinature moda, sistema spe- 
ciale, riesce qualsiasi capello rovina- 
to, cssigenato, lungo, massima durata. 
Prezzi stagione ribassatissimi. Franco, 
Rittmeyer 9 13798 CG 
A. A. PERMANENTI lire 15, ondu 

zione acqua 3. Salone Fiorentino, Nor- 
dio 14. 2: Gi 
A, BAMMENDATURE pertettissinie 
su tutte le stoffe eseguisce De Rosa, 
Muratti 8. __ cc 
AB: 


primo, sartoria. 


no € 
Rivoltature, riparazioni. Gatteri 10, 
13815 CC 


CAMERA vuota comodo cucina cerca- 
mo: coniugi soli. Biecar, S. Lazzaro 16, 
terzo. 33030 
CAMERA due ietti, ottomana, soleg- 
giata, bella, comodo cucina, cercasi per 
15. marzo. Cassetta 13755 E, Unione 
rubblicità. z 18756 E 
LETTO o stanzetta cerca ragazza. In- 
dirizzo Piccolo, 62 2) 
MATRIMONIALE 
pressi Madonnina. 


mobiliata | cercasi, 
‘Rivolgersi Fosco, 
È 32990 
completa con cura vesti 
rio cerca impiegato, unico subinqui 
no, zona piazza Garibaldi piazza Impe 
ro. Cassetta 13772 E, Unione Pubbl. 
STANZA con stufa, preferibile giar- 
dino, comodo cucina, presso persona 
sola, cerca signora sola, paraggi Fa- 
bio Severo, Offerte Cassetta 13765 E 
Unione Pubblicità. —‘—’———— 18765 
STANZA vuota grande soleggiata, cu- 
ra vestiario, eventualmente vitto, cerca, 
distinto pensionato, Cassetta 13751 E. 
Unione, Pubblicità. 371. E 


199, 


Offerte di camere e pensioni 
cent. 40:la parola. Minimo L. n,-  F. 


XA, A. BELLISSIMA, indipendente, 
salotto, affitta distinta. Indirizzo Pic- 
colo. 13805. F 
TA. A A, CAMERETTA m issima 
‘affitasi. Ginnastica 28, porta 6. 13817 


PERMANENTI 
eseguite 
Cesare Laera. Iilzi 13. 13791 CC 


A, A. A. MOBILIATA, affittasi pron- 
tamente. Ginnastica 10-II, sinistra. si 


33027. 


PITTORE eseguisce camere cucine mo: 
prezzi mitissimi. Corso Vitt. 
portineria. 62605 CC 


tipo salotto affittasi. Indirizzo Piccolo. 


ETRIE catasto rilievi disegni 
eseguisce studio autorizzato. Lavoro 
coscienzioso’ scrupoloso. Piccolomini 4, 
pianoterra, sin., 12.30-13.30. 62596 C' 
SARTA bravissima confeziona subito 
mantelli tailleurs ultima moda 40, sica 

a 6, 
ce 


drogheria. 


e ene] 
Offerte d'impiego e di ljavoro 
cent. 40 le parola, Minimo L. 4. D 
AIUTO. commessa vendita confezioni 
signora cerca importante ditta. Offer- 


te con referenze e pretese a Cassetta 
467 D 


467 D, Unione Pubblicità, 


to cercasi. 
Pubblicità. 
APPRENDISTA 0 mezza lavorante sti- 
ratrice per camiciaia cercasi, Ginnasti- 
ca 10-ILI, Spazzali. 62582 D 


A. AA, STANZA vuota affittasi, Se- 
gantini 6, mezzanino. 5774 I 
A. A. BELLISSIME, conforto, volendo 
vitto, \anche ‘provvisoriamente, + Felice 
WVenezian_ 7, terzo, sinistra. 61 ib 
AA, CENTRALISSIMA signorile vit- 
to bagno,. Mazzini 44-II, destra 

; di 13808 _F 
A, BELLISSIMA indipendente, grande, 
150, affitta. persona, sola. Siani 26-1. 


chiavelli 18-11. È 2: 
A MOBILIATA davanti affittasi pri 


prinio,, sinistra. P. _83007 
A, STANZETTA mobiliata, vitto fami 
liare, angolo XX Settembre via Gat- 
teri. 10, primo, sinistra. 13808 FE 
CAMERA mobiliata affittasi a signora 
signorina distinta, miti pretese. Via 
ilano 25, Cerella, 
ERA vuota affittasi, Indiri: 
olo. 26. 


APPRENDISTI calzolai posto stabile 
lavoro moderno cerca Comi, via Ros- 
0: 62568 DD 
SA chiamata alle armi urge al 
lissimo parrucchiere specializzato  on- 
dulazione ‘acqua. Indirizzare Malandri- 
ni, via Pelliccerie 8, Udine, 5169 D 
(CHIRURGO, dentista cerca odontote- 
cnico, possibili combinazioni. Offerte: 
piazza Venezia 3, portineria. 32979 D 
DENTISTA medico chirurgo cerca 0- 
dontoteenico pratico lavoro. poltrona 
per provincia. Cassetta 13767 D, Unio- 
ne Pubblicità. i 13767 D 


PRESTASERVIZI per 4 ore al giorno, 
attimi certificati, cercasi. Battisti 22, 
primo, 13785 P 
PRESTASERVIZI ore da combinarsi 
cercasi. Rione del Re 318. 83022 B 


Si 


Imminente. all Excelsior 


L.I. C.I. presenterà 
una produzione Universal 1940 


SERVIZIO 
DI LUSSO 


(Service de Luxe) _ 


IL PIU’ ELEGANTE FILM 
DELLA STAGIONE. 


Interpreti: 


Csa enel Misha ue 


“AVVENIRE 


di 

cerca disegnatore progettista costrui- 
tore meccanico, Cassetta 5170 D, Unio- 
ne Pubblicità. 5170 D 
ESPOSIZIONE Universale di Roma 
cerca disegnatore progettista elettro- 
meccanico. Cassetta BI70D,- Unione 
Pubblicità, 


ESPOSIZIONE Universale di 


cerca tecnico pratico impianti illumi- 
nazione apparecchi e loro impiego pos- 
sibilmente disegnatore. Cassetta 5170 D 
Unione Pubblicità. 5170 D 
FATTORINO forte per magazzino cer- 
casi, Indirizzo Piccolo, 62565 D 
GARZONA- mezzalavorante  stiratrice 
perfette cercansi. Campo Belvedere 3. 
h 62566 D 
GARZONA pratica sarta donna, cerca- 
si. Via Pondares 17, presso Zucco. 
62606, D 


'‘GARZONA 6 inezza lavorante ca 


‘casi 
za Goldo 13796 D 
GARZONA 0 garzone sarto uomo cer- 
casi, Via Milano 25-1I, 13780 “DI 
GIOVANE commestibili cercasi) Coro- 
neo 26. 33009 D 
GIOVANE pratico panetteria cercasi, 
Via ichele 80, Orzan. 62559 D 
‘ANE (fatica "© ragazzo peri. 
celleria; cercansi, Lazzari, Ponterosso f. 


IMPIEGATA, capace aiuto contabile, 
per lavoro. straordinario,‘ cercasi, Of- 
ferte con ‘indicazione posti occupati. 
Cassetta ‘13764 D, Unione, Pubblicità, 


DI TRIPOLI" 


“GIORNALE DI BENGASI" 


costituiscono il miglior bi- 


| niezky, S. Lazzaro 


CAMERA, vitto ottimo familiare, 27 
mensili affittasi. Venezian: 26-11, 32994 1 


KATA PIEDATERKA clegantissimo |. 
33024 I° 


6102 Fi 


tamente, 1.2 letti. Via Commerciale 13, 
33007 F 


der 


Serenamente come vi 
rente, munita dai 


se, spegnevasi sabato 2 
conforti religiosi 


OLGA GIANFRE 


L'accasciato marito ALESSANDRO, la' sorella AME-| 
LIA FETTER ed i parenti tutti, dànno la triste partecipa- 
zione a tumulazione avvenuta e ringraziano sentitamente 
tutte le gentili persone che partecipano al loro dolore. ij 


dI 


È Trieste, li 4 marzo 1940-XVIII. 


Prim. Impr. Zimolo ‘Torre Bianca 2k 


FRANCESE, inglese, tedesco, ecc, E- 
sperti insegnanti di madrelingua e 
con' autorizzazione ministeriale. Ber- 
lita 00, piazza Ponterosso, telefo 
. Lezioni individuali, colletti 
ensili, Reparto traduzioni Pre- 
parazione esami. 2, 
UNIVERSITARIA capacissima insegna 
latino, greco, tedesco, matematica, Mi- 
lano 22-I. sinistra, 13502 G 


Cggetti rinvenuti o smarriti 
| cent. 30 la parola. Minimo L. S.—- 


MEDAGLIONE con mano. 
lavorazione filograna smarrito, caro ri- 
| cordo, 4ratto via Cavana, via Rossetti 
i 41 Mancinelli, tram 9 e 11. Mancia com- 
L 33021 H 
| OROLOGIO brillantini braccialetto oro 
| smarrito dalia via Manzoni-Dreher, 
Rinvenitore riceverà generosa manci: 
| Manzoni 18, Gaspari 33019 H 
Pi LA de 
ro orologio smarriti. Rinvenitore trat- 
l tenersi tutto portare documenti. Indi- 
20 Picci 38004 
TESSERA Dopolavoro, a nome Valle 


Anita smarrita domenica viale XX Set- 
tembre, Indirizzo Piccolo. 32984 H 


Offerte appart. botteghe 


magaz. 
i (ERI, 


A. A 

ZIONE POILLUCCI rivolgersi per ca: 
appartamenti, uffici, negozi, ma- 
ini, ecc. Orario: 16-18, via Sa 


i 
| APPARTAMENTO tre stanze, stanzi- 
jmo, cucina, affittasi aprile. Coroneo 66, 
| terzo. 3020 I 
| APPARTAMENTO affittasi pressi via 
| Battisti, composto di grande salone 9 
| stanze, cucina, terrazza, lire 5400 an- 
|1mue. Offerte Cassetta 13753 I, Uniono 
Pubblicità. To 
CAMERA cucina affittasi. Scorcola 34. 
| 32999 1 
CAMERA cucina, due camere cucina, 
| più grandi, assortimento, disponibili. 
| Timeus 4. 137901 
| QUARTIERE 2 stanze, stanzetta, in 
villa, bagno arredato, termosifone, 
giardino, affittasi prontamente. ‘Ammi- 
‘ nistrazione Postetti, ore 14-15.30. 
di Ù 62614 I 


POSSI VAR E IRSA 2152 
| Richieste appart. bott. e magaz. 
le 5 Minimo L. 5.— 


Li 


| APPARPAMENTINO mobi 

i camere cucina, eventualmente bagno, 
‘onare Volonterio 46. 62561 L 
CAMERA, came. ta, cucina, soleggia- 
ite, lire 170 mensili, verso cauzione sei 
| mesi, cercasi. ‘Offerte: Bellinzona. 18, 
8000) Li 
paraggi via S. Laz- 

Tenze; S. Lazzaro 19. 
62600 La 
STPAVALE senza digli cerca quartierino 
camera camerino cucina, anche primo 
luglio, cauzione sei mesi. Cassetta 1836 
Li Unione Pubblicità. 1836 _L 


Vendite d’occasione 
| parole. Mini DM 


zaro cercasi 


Rai, Je 
«A tumulazione avvenuta, parteci 
con l'animo straziato, la morte dik 


EUGENIA COSSO 


ved. Podbo! 


d'anni 60 la G 
l'addolorata figlia LIDIA con ilftunci 
rero e i nipotini (assenti), i fillimosta 
e le sorelle, eputat 

Trieste, 5 marzo 1940-XVIII: PPntato 
Famiglie: PLETZ, PODPolung 
COSSOVEL, CRAM@bone 


de no? 


Nella mattina del 8 corrente, co 
tata dalla Fede è morta la nostri 


Domenica Piccoli nata Fok 


Addoloratissime ne danno il 
annuncio le famiglie PICCOLI, È 
DA e ABBRIATA. 

I funerali della cara Estinta ® 
ranno martedì, 5 corrente alle eil 
partetdo dalla Piazza. Tartini. 
Pirano, 3 marzo 1940-XVITI, 


viagg 


Domenica, dopo brevi sofferenz 
condato dall'affetto dei suoi cari, 
serenamente 


LORENZO VIDMANL que: 


d’anni 70, marittimo 


La desolata moglie, i figli e i 
ne dànno il triste annuncio, 


tedì alle 15.30, partendo dalla 
pella mortuaria dell'Ospedale RS 
Jelena. 


MOBILIO, servizio piatti, bicchie! à 
tappeto, vendonsi causa partenzatii 
ogna 6 n porta 8. _ 
BILIO 5 stanze, cucina, 
tutto in blocco, esclusi rivenditort: 
XXX. Ottobre x 


enorn 


PIANINO nuovissimo tedesco ve! 
i usato facilitando pagal 
32-11. 1381 


gherese. vendonsi occasione. Tele 

Te 3279: 33012 

SALOTTO 90 stanzetta vendoni 

casione. Coe S. Giacomo 11-Vi 
18, or 


SALOTTO, bellissimo con’ volti 
500 vendonsi partendo. Via Mari 


NELLO platino, orelogetto brillanti- 
mi, spilla, diamantini, tappetino  per- 
siano, vasi Faianz. Indirizzo EE 


| BILANCIA decimale 500, carrettina; 
vendonsi. Via Udine 92, oo 


TARROZZELLA “pork de: uo Tus- 

Phoenix vendonsi. Bosco'12, ma- 
| Sazzino. RR 219808 _M 
‘ CARROZZINA sport, altra acrodina- 
| mnica fonda occasione. ERIGUE sd 


ARROZZELLA sport  molleggiata 
| vendesi. S. Maurizio 4, Castellano, dal- 
Je 9-1: 62533 M. 


CAMERA letto a distinto. Visibile dal- 
le. 13. -Portinaia ‘piazza Mico 
ci di d] 


CARROZZELLA sport seminuova, mol 


cegiata vendesi, Canova 9, porta 18. 
SOA 62560 M 


VIA modernissima vendesi 
bito qualunque prezzo. Bosco. 
interno. 

i TA chiusura avvolgibile, 
berasi occasione. Carducci 28. 
porta 12. ; 38 
STANZA branzo, salotto, singoli | 
dousi pomeriggio, Milano 29-11. 
stra. 62615 


Avvisi d'indole commerd 
nt. 60 ta parola. Minimo È. 


A. BRILLANTI, oro, argenteria, Il 
peransi pagando più di tutti. Anti 
si denaro per disimpegni biglietti 
ie. Oreficeria Stermin, 


id 
Bi ai 


TLLANTI oro argento orologi 
dentiere oro comperansi pagandQi 
di tutti. Disimpegnansi biglietti | 
io Alberto Polvi, via ll 
zini Hi 


Rappresentanti, piazzisti, 
cent. 40 la parola. Minimo L. 


‘a persona ser) 
I, Cisconti, 62567 H 


| CARROZZINA sport seminuova vende- 
| si. XX Settembre 81, porta 10. 32993. M 


itto 


MATRIMONIALE pulitissimia affittasi 
distinti presso piccola famiglia. Vasa- 
ri.7, terzo. 82987 FE 


MA' 
ingress Petronio 


17, primo, 


33018_F 


88031 E 


(CASCO a forchetta con Fon vendesi. 
T,. 250, Ginnastica di, 13788 M 
«LA Patria», 20 volumi nuovissimi, va- 
lore L. 900, vendonsi L. 300. Pallini 4, 
porta 15. 62570. 


PARRUCCHIERI signora profu! 
broviriciè venete introdottissimo, 
si, Scrivere: Cassetta 464 U, Ul 
Pubblicità Italiana, Como. 


“Auto = Biciclette - Spor 
NI, i parola. Minimo Li 0. 


MACCHINA Singer rientrante perfe 
tissima, altra 140, vendonsi. Riparazio- 
ni, scambi. Bosco 12. 13808 M 
MACCHINE cucire Necchi, vendita ra- 
teale; altre occasione industriali, fa- 
miglia. Natale, Battisti 12, telef. 65-33. 
13793 _M 


MATRIMONIALE Della affittasi anche 
amici, presso persona sola. Ghirlan- 
daio 19, porta mezzo, quarto. 33014 F° 


MANTELLO blu, signorina, moderno, 
nuovissimo, vendesi vera occasione. In- 
dirizzo Piccolo. 6013 M 


MOBILIATA affittasì anche breve sog- 
giorno, Coroneo 29-II, porta.9, sinistra. 
2 Tani i 3011 
MOBILIATA paraggi giardino pubbli- 
co, affittasi distinta signora, Indirizzo 
Piccolo. | 1132082 
MOBILIATA. vitto affittasi. distinto. 
Piazza Impero 7, destra, porta 2. 

x» 38025 
MOBILIATA uno due letti, bagno, (e- 
lefono.: Battisti 26-II, destra. 13787 


NAUMANN insuperabili macchine, cu- 
cire. Gaeta, via Beccaria 9, 13794 M. 
PAPPAGALLO brasiliano ammaestra- 
to vendesi. Via Guardia SER 


3 M 
PELLICCIA persiana, altra grigia vol- 
pe argentata. XX Settembre 33-II, de- 
‘stra! È 13819 
RADIO seminuova, onde corte medie, 
lire 500. XX Settembre 88-III, Bascot- 
tin 62616 M 


MOBILIATA ingresso scale affittasi. 
Corso Vitt. Em, 37-IV, sinistra. 19778 1° 
STANZA semilibera anche a giorni af: 
ittasi. Indirizzo al Piccolo. 23008_F 
STANZINO mobiliato pulitissimo cen 
tro affittasi. Giatteri 22-7, destra. 
REST II È 62574 E 
VUOTA soleggiata affittasi distinta si- 
gnora 0 signorina. Mazzini 22-1V. 

i Ì 62585. F 


? Istruzione 


gent. 60 la parola. Minimo L. 5 | G 


A. A. A, BALLERETE elegantemente 
presto, Canto, scena. Via '‘S, France. 
sco 4. 20000 G 
A. BALLARE imparerete prestissinio 
rivolgendovi. primaria Scuola ‘Tismi- 
16. 1000 
A. BALLARY presto imparerete rivi 
gendoyi notissima Scuola Pertot, Im: 
briani 14. — 
A. PROPAGANDA doposcuola alutere- 
mo ripareremo insufficienze, solamen- 
fe 165 (fino esami). Diaz 8. 610LG 


62568 G|5 


TO nuova ultimo modello costo 
1550 vendesi, occasione 840. Indirizzo 
Piccolo. 33026 M 
RADIO, alcune 
vendonsi prezzi ridottissimi, Via Mi- 

62564 M 


‘BICICLETTA stabilizzatori 
4.enne cercasi, perfetto stato, 


bamfleich, 
Corti 
n. 26. 6250 


Uapitali - Societa - Uess, azi 
cent. 70 la parota. Minimo L. %s 
BOTTEGA calzolaio vendesi, buow! 
sizione, lavoro sicuro, Causa parti 
Indirizzo. Piccolo. 320 
DITTA commerciale per maggiore] 7 
luppo lavoro. cerca collaboratore 
Ziatore 30 mila, utile fisso, Serl 

te Cassetta 13818 R, Unione 


si FALEGNAMERIA meccanica dar 


Emo 6. 

NEGOZIO frutta erbaggi salumi 

maggi centralissimo Ga ‘ver 

casione vendesi. Caffè Sanità, Sa 
6 


si in consegna. Rivolgersi via 7 
62 


i tavolini,, fonotavolini, ! 


SALONE misto con macchinari nidi 
ni, clientela stabile, vendesi. Pri 
tarsi se intenzioni serie indirizzo 
colo. 13; 


DIOAMATORI: visitate laboratorio 
specializzato riparazioni, provavalvole, 
sopraluoghi, ecc, Mazzini 44, interno, 
tel, 93-20. Conservate l'indirizzo. 
so 13811 M 
VESTITI uomo nuovi, alcuni, vendon. 
si occasionissima. Terriera 5, porta 10. 

Ù x 076 M 
. “Acquisti d'occasione 

nt. 45 la ‘ola. Minimo L. 4.50 
CARROZZELLA sport, leggerissima, 
possibilmente pieghevole, cercasi d'oc- 


casione. Cassetta 13758 N, Unione Pub- 
blici Li 13758 N 


TAVANDINO due rubinetti acquista- 

si se occasione. Indicare misure, prez- 

z Cassetta 13760 Unione Pubbl, 
Mobili e pianororti 

cent. 60 la parola. Minimo L. 6. NN 


A, STENOGRAFIA italiana, tedesca. 
Contabilità pratica tedesca, Ginnasti- 
ca 30-1, RI 101 G 
A. STENOGRAFIA: corso completo 

Dattilosrafia 25. Contabilità. Studi: 

S. Lazzaro 19, — 18814 G 
BRAVA maestra (è lezioni prezzi imo- 
dici. A. Volta:2, ore 11-14. 32988 G- 
CONVENIENTISSIMAMENTE: piano- 


Perla pubblici 


nomio per l'affermazione 
dei prodoiti nazionali in 
tutto il vasto territorio della 


‘Libia dove {orti correnti di 


immigrazione creano di 
giorno in giorno nuovi 
bisogni e nuovi mercati. 


tà dei due quotidiani rivolgersi alla 


UNIONE PUBBLICITÀ ITALIANA S.A. 


Palazzo della Borsa - Piazza deali Affari - Milano 
e sue Succursali e Agenzie in Italia 


forte, stanza scolastica qualsiasi atti- 

vità cederebbesi, Vidali;12, scuola, 
È 10014 G 
DATTILOGRAFIA, unica scuola spe: 
cializzata, lire 1,20 lezione, Stenogra- 
fia, Gatteri. 12, 32997, G 
| DISEGNO, pittura, prospettiva. Prepa= 

razione esami, Geppa 2, Istituto pr. 

\ vato «Alighieri», | 13799 

INSEGNANTI: stenografia italiana, di 
‘gno, lettere, cercansi. Scuola via 
3. 6104 /G 


A. «ALABARDA», Rossetti £: assorti- 
mento . meravigliosi, mobili, salotti, 
mobili’ ufficio, carrozzine, lettini, con- 
enientissimi, de 32991 NN 
ARMADI, psiche, mobili diversi, esclu: 
sì rivenditori, XX Settembre 17-I. 
83083 NN 
ATTACCAPANNI, stanza pranzo, usa 
ta, vendonsi. Via Ginnastica 45, II pia- 
no. Vit 008 N 
AXTACCAPANNI 120, cucine 580, diva 
niletto 130, materassi lana 150, crine 
vegetale 60, matrimoniali, pranzo, sa- 
lotti, prezzi bassissimi. ‘Tarabochia 6, 
È 13779 NN 
ASSORTIMENTO matrimoniali; cuci- 
n,,prezzi più bassi di tutti. Confron- 
tate. Via Solitario 7. 13797 NN 
JAMERA pranzo nuova vendesi, esclu- 
sirivenditori. Dalle 10 im poi. Via Oro- 
logio 6, primo, Malich. > 18813 NN 
UCINA seminuova, con marmi, bel- 
lissima, vendesi 650. Alessandro Vitto- 
ria 4-30. «13775 NN 
CUCINA” seminuova moderna, vendesi 
partenza. Via della Guardia i-IL 
Tata: 33035 NN 
CUCINA nuova! rara occasione vene 
desi occasione sposi. Via E. Toti 20, 
Ha 62690 NN 
MATRIMONIALE, pranzo, cucine, sine 


Me 
giornalmente, 

| piazza Impero 16, telefono 91-63, 
19810 G 


goli. pezzi acquistanisi pagando bene. 
Via Maurizio 9. Gisella. 62618 NN 
MATEIMONIALE letto susta. comodi: 
no lavamano 150 vendonsi, TONO 2, 

> N 


marta 11, 


BPACCIO vini vendesi, ‘oppure in 
segna. Rivolgersi Oberdan 1, dra; 
Ca 7830 


suoi BI000, Dale: 
‘ansi, esclusi mediatori. Cassetti 
R, Unione Pubblicità. 3 d 


Acquisti e vend, di case 6 telin oto 


gent. 70 la parola. Minimo L: 7.04, 


ASSUMO incarichi acquisti vendi 
mute, fondi case ville, Virgili corsi 
torio Emanuele III 7-: 33) 


Sette 13748 S, Unione Pubblicità, 
CASETTA rendita per investire @ 
cercasi direttamente, Battisti 7,] 
tiere, i 13! 
VILLA nuova Scorcola 5 stanze 
desi 132.000, esclusi: mediatori. 

ta. ‘137668, Unione Pubblicità, ‘118 


RIFUGIO al Sole Alpe Siusi Postali $ 
tisei, località incantevole, neve sidl| 
aprile, cucina rinomata, od 


FINISCE 


Ù imminente al 


dtpercinema PRIN 


